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머 리 말 


위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《물리학은 자연의 다양하고 복잡한 물질운동가운데서 가장 기초 
적이고 보편적인 운동에 대하여 연구합니다.》 

끝없이 넓은 우주세계로부터 물질을 이루는 가장 작은 알갱 이 인 
소립 자세 계 에 이 르기 까지 의 물질 운동은 끝없 이 다양하고 복잡하다. 

자연속에서 살고있는 학생들은 아마도 식물이 어떻게 자라며 
바람은 왜 부는가, 하늘의 비행기나 바다의 배는 어떻게 떠다니며 
흐르는 물이 전기를 일으켜 기계를 돌리는 리치는 무엇인가，비가 
온 뒤 왜 아름다운 색갈의 무지개가 비끼는가 등 여 러가지 의문이 
생 길것이다. 

물리학은 그처럼 다양하고 복잡한 자연현상들가운데서 그 모든 
운동의 공통적이면서도 기초로 되는 가장 일반적인 운동에 대하여 
연구한다. 

3학년 물리과목에서는 열현상，전기현상，소리와 빛현상, 에 
네르기에 대한 지식을 배우게 된다. 

학생들은 열，전기，빛에네르기들을 어떻게 하면 효과있게 써 
서 새로운 기계나 장치들을 만들어낼수 있겠는가 깊이깊이 생각해 
보아야 한다. 

이와 함께 배운 지식들을 활용하여 우리 주위에서 일어나는 자연 
현상들을 관찰하고 설명 해보며 실험 해보는 습관을 키워 나가야 한다. 

학생들은 공부를 열심히 하여 사회주의강성대국건설에 이바지 
할 혁명 인재로 준비해 나가야 한다. 
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제 1 장. 열 


위대한 수령 김일성대원수님께서는 다음과 같이 교시하시였다. 
《열은 전력과 함께 현대산업의 기본동력이며 생산은 열관리사업 
으로부터 시작된다고 말할수 있습니다.〉〉 

경애하는 대원수님께서 교시하신바와 같이 열은 전력과 함께 
현대산업의 기본동력이다. 열과 전력이 없이는 인민경제의 모든 부 
문을 움직 일수 없다. 뿐만아니 라 열은 사람들의 일상생활에서도 매우 
중요하다. 

이 장에서는 열량과 비열이란 무엇이며 열전달의 세가지 형태 
및 발열량에 대하여 학습한다. 


제1절. 열 량 

우리는 일상생활에서 열과 온도라는 말을 많이 쓴다. 실례로 
체온계로 사람의 몸온도를 재여 보고《열 이 있다.〉〉또는《열 이 없 
다.〉〉고 말을 한다. 이 말의 의미가 옳은가. 

열량이란 무엇인가 

i ^) 열이란 무엇이며 열과 온도사이에는 어떤 관계가 있는가. 

우리 주위에는 더운 물체도 있고 찬 물체도 있다. 물체의 덤고 
찬 정도는 온도라는 량으로 나타낸다. 어느 경우에 온도가 높은가. 

향 

O 알콜등으로 플라스크에 넣은 물을 
덥히면서 온도계의 눈금을 살핀 
다.(그림 1-1) 이때 온도계 의 눈금 
값이 커진다. 

◦ 덤힌 플라스크의 물을 식히면서 온 
도계의 눈금을 살펴본다. 이때 온 
도계의 눈금값이 작아진다. 



그림 卜 1. 물을가열하거나 
식힐 때 온 E 가' 변한다 
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실험을 통하여 물체를 덥히면 온도가 올라가고 식히면 온도가 
내려간다는것을 알수 있다. 

물체가 가열될 때 물체는 열을 받는다고 말하며 물체가 식을 
때 물체는 열을 내보낸다고 말한다. 

따라서 물체가 열을 받거나 내보내면 물체의 온도가 변한다. 
즉 열은 물체의 온도를 변화시키는 원인들중의 하나이 다. 




그림 1- 2. 열은 더운물에서 
찬물로 넘어간다 


온도 [° c ] 


물체의 온도를 변화시키는 
원인에는 또 무엇이 있겠는가? 

^ 그러면 온도가 서로 다른 두 
물체를 맞대놓으면 열이 어떻게 전 
달되겠는가. 

그림 1-2 와 같이 금속그릇에 
60° C 정도로 업힌 물 100 g 을 넣고 
그것을 20° C 정도의 물 300 g 이 담 
긴 비커속에 넣은 다음 온도계를 
설치하고 lmin 간격으로 금속그릇 
과 비커속의 물온도를 각각 재여 
그라프를 그리면 그림 1-3 과 같다. 

시간이 지남에 따라 더운물의 
온도는 내 려가고 찬물의 온도는 올 
라가다가 나중에는 온도가 같아진 
다. 이때 더운물은 열을 내보내여 
온도가 내 려가며 찬물은 열 을 받아 
서 온도가 올라간다. 

즉 온도가 서로 다른 두 물체를 맞대놓으면 열은 온도가 높은 
물체에서 온도가 낮은 물체에로 저절로 전달된다. 

열이 전달될 때에 물체가 받거나 내보내는 열의 크기를 열량이 
라고 부른다. 


더운■의 온도 



시간 [ min ] 


2 4 6 8 10 12 

OB 1-3. 더운털과 찬물의 
온도변화 그라프 


열량의 단위 

현 물체들이 서로 주고받는 열량을 무엇으로 젤수 있는가. 

열은 석 탄이나 석유, 나무가 랄 때 그리고 전기줄에 전기가 흐 
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를 때도 나오지만 일을 해서 열을 내게 할 
수도 있다. 

실례로 자전거바퀴에 공기를 넣기 위 
하여 쁨프질을 세 차게 할 때 쁨프에 손을 
대 보면 열 이 난다. (그림 1-4) 

롭으로 나무를 켜서 자르거 나 천으로 
동막대기를 쓸면 롭이나 동막대기가 뜨거 
워진다.(그림 1-5) 이처럼 물체는 열을 
주어 덥힐수 있는것과 마찬가지로 일을 
해주어 덥힐수도 있다. 

이로부터 물체에 열을 주는 대신 일 
을 해 주어 도 물체 는 더 워진다 는것 을 알수 
있다. 그러므로 열 량은 그와 맞먹는 일의 
크기를 따져서 젤수 있다. 

따라서 열량을 재는 단위는 일의 단위와 같은 단위를 쓴다. 즉 
열량의 단위는 1 J 이다. 

문 제 

1. 앓는 어린이의 체온을 재보고《열이 높으니 어서 열이 내리도록 
약을 먹 어 라.》고 말하였 다. 이 말이 옳은가? 왜 그런가? 

2. 물체에 일을 해주어 열을 내게 할수 있지만 거꾸로 열을 주어 
일을 하게 할수도 있겠는가? 그 실례를 2가지 들어보아라. 

3. 더운물과 찬물이 열량을 주고받을 때 열을 가진 물질이 오고간다고 
보면 어떤 모순이 있는가? 


제2절. 비 열 

맑게 개 인 여름날 해수욕장에 나가보 
면 모래밭은 몹시 따가우나 바다물은 시 
원하다.(그림 1-6) 꼭같은 태 양열을 받 
고있는데 왜 온도차이가 생기는가. 



1-6. 해수욕장 
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비열이란 무엇인가 

현 물 1 kg 과 알루미 니움 1 kg 에 꼭갈은 열 량을 주었을 때 알루미 
니움이 더 뜨접다. 무엇때문인가. 

향 

O 꼭같은 비커에 물과 기름을 각각 ioog 씩 담아놓는다.(그림 
1-7) 

O 물과 기름에 꼭같은 전열기를 넣고 lmin 간격으로 한번씩 저으 
면서 가열 한다. (그림 1-8) 이 때 물과 기 름속에 넣 은 온도계 로 온 
도변화를 측정한다. 

O 어느 한쪽이 60 °C 가 되면 다른쪽의 온도도 읽고 가열을 중지한 
다. 이때 가열된 물과 기름의 온도는 서로 다르다. 



그！"- 7. 물과기름의 
질량을 꼭갈게 한다 



실험을 통하여 꼭같은 질량의 물체들을 가열할 때 꼭같은 열량을 
주어 도 물질의 종류에 따라 온도가 오르는 정 도가 차이난다는것 을 알 
수 있다. 즉 갈은 질량을 가지는 서로 다른 물질들을 꼭갈은 온도차 
만큼 온도가 높아지도록 가열할 때 드는 열 량이 서로 다르다. 물질에 
따르는 이 차이를 표시 하기 위하여 비열 이라는 량을 받아들인다. 

물질 ikg 의 온도를 rc 만큼 높이는데 필요한 열량을 물질의 비열 
이라고 부른다. 

따라서 비열은 질량이 꼭같은 물질들을 가열하여 같은 온도차 
만큼 온도를 높이는데 드는 열량의 크기를 비교하는 량이다. 질량 
이 w 인 물질을 온도 가 에서 까지 높이는데 드는 열량을 Q 라고 
하면 이 물질 의 비 열 C 는 다음과 같다. 
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모든 물질은 비열이 서로 다르 
므로 꼭같은 질 량의 물질들에 꼭같 
은 열 량을 주어도 온도가 높아지는 
정도가 서 로 다르다. 

또한 질 량이 같은 물질들의 온 
도를 같은 온도차만큼 올리려면 비 
열이 큰 물질일수록 더 많은 열량 
을 주어 야 한다. (그림 1-9) 

비열의 단우 I 

비열의 단위는 lJ /( kg -° C ) 이다. 1 J 八 kg .° C ) 는 질량이 1 kg 인 
물질의 온도를 rc 만큼 높이는데 u 의 열량이 드는 물질의 비열의 
크기 이 다. 

물 1 kg 의 온도를 1° C 만큼 높이는데 4 200 J 의 열량이 필요하므 
로 물의 비 열은 4 200 J /( kg .° C ) 이 다. 

몇가지 물질의 비열은 다음과 같다. 


동 

철 


h 

h | 

N 

B 

다 

늘 

B 

e 

_ A 

e 


그림 1-9. sss rc 높이는데 
드는열량은 될질 ( ikg ) 마 a •다르다 


몇가지 물질의 비열 


물 질 


비 열 

[ J /( kg _° C )] 


물 질 

비 열 

[ J /( kg ， C )] 

물 질 

비 열 
[ J /( kg-°C 

금 

130 

콩크리 트 

840 

연 

160 

폴리에틸렌 

2 180 

十 Q 

140 

파라핀 

2 100 

철 

460 

종이 

1 260 

동 

390 

유리 

630 

알루미니 움 

900 

대리석 

880 


a 

공기 

얼음 

나무 

모래 


4 200 
1007 
2 060 
1260 
796 


비열표를 보고 알수 있는것처럼 물 lkg 과 알루미니움 1 kg 에 
꼭같은 열량을 주었을 때 알루미 니움이 더 뜨거운것은 그것이 물보 
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다 비열이 더 작기때문이다. 즉 비열이 작은 물질일수록 인차 가열 

되 고 또 인차 식는다. 

물은 다른 물질들보다 비열이 특별히 크다. 따라서 무더운 여 

름날 바다가나 호수가의 모래는 뜨거워도 물은 시원한것 이 다. 

문 제 

1. 비 열표를 보고 다음 물음에 대 답하여 라. 

"1) 철의 비열이 《460 J /( kg .° C )> 라고 하는것은 무엇을 의미하 
는가? 

l ) 비열표에 지적된 물질들가운데서 질량이 꼭같은 물질에 꼭 
같은 열량을 주었을 때 온도가 제일 많이 높아지는 물질과 
제일 적게 높아지는 물질은 어느 물질인가? 

c ) 동과 알루미니움덩어리를 같은 열량으로 같은 온도만큼 덥 
혔다면 어느 덩어리의 질량이 더 크겠는가? 

2. 다음의 문장이 옳은가 틀리는가를 판단하여 라. 

기) 두 물체 가 같은 열 량을 받은 후에 올라간 온도가 같다면 그 
질량들은 반드시 다르다. 

L ) 두 물체 가 열을 받고 올라간 온도가 모두 갈을 때 이 두 물 
체의 비열은 반드시 같다. 

c ) 뻐스발동기의 방열기에서는 물을 랭각수로 쓴다. 이것은 물 
의 비열이 크기때문이다. 

3. 기 계기름 2 L 를 15° C 에서 35° C 까지 덥히는데 75.6 kJ 의 열 량 

이 소비 되 였 다. 기 름의 비 열 은 얼 마인 가? 기 름의 밀 도는 

900 kg / m 3 이 다. 


제3절. 열량계산 

열량계산 

탄 물체가 내보내거나 받는 열량의 크기는 어떻게 계산하겠는가. 

비열이 c 인 물질 ikg 의 온도를 rc 만큼 높이는데 드는 열량 
은 IX C 이 다. (그림 1-10) 만일 3°C 만큼 높인다면 3XC 의 열 량이 
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필요하다. 그러나 같은 물질 
4 kg 의 온도를 1 °C 만큼 올린다 
면 4 X C 의 열 량이 필요하다. 

따라서 비열이 c 인 물질 4 kg 
의 온도를 3°C 만큼 높인다면 
3X4Xc=12Xc 의 열 량이 필 
요하다. 

이로부터 비열이 c 이고 질 
량이 m 인 물질의 온도를 f 만큼 
올리는데 필요한 열량은 cwf 와 
같다는것을 알수 있다. 

다시말하여 가열 되 는 물체 
가 받는 열량 幻는 물질의 비 
열 c 와 질량 m , 가열에 의 한 
온도변화 ~-아를 곱한것과 같 
다. 즉 

열량 = 비열 X 질량 x( 마지막온 E- 처@온£) 

Q = emit 2 - 아) 

물체가 식으면서 내보내는 열량도 이 식에 의하여 계산한다. 다만 
이때 온도변화는 처음온도에서 마지막온도를 던것과 같다. 

열 평형 

목욕할 때 물이 지나치게 뜨거우면 찬물을 섞어 알맞춤한 온도로 
만든다. 

온도가 서로 다른 물체들을 맞대놓을 때 온도가 높은 물체에서 
온도가 낮은 물체에로 열이 전달되여 나중에 두 물체의 온도가 같아 
진 다. 

이처럼 온도가 서로 다른 물체들이 열을 주고받은 결과 온도가 
같아졌을 때 물체들은 열 평령을 이루었다고 말한다. 그리고 열평형 
을 이루었을 때의 온도를 평령 온도라 고 부론다. 

^ 온도가 다른 두 물체 를 접 촉시켜 열 평 형 을 이 루도록 할 때 더 
운 물체가 내놓는 열량과 찬 물체가 받는 열량의 크기는 같겠는가 
다르겠는가. 




、、호、、'너 



「、〈、、、«》、<、、《、、 

1、 




물질 4kg 을 : TC 로 
높이는데 C 의 4X3 배 

12XC 


그림 卜 10. 열량계산방법 
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그림 1-11 과 같이 50° C 로 가열 
된 물 200 g 과 20° C 인 찬물 100 g 을 
열 량계(외 부와 열전달이 차단된 그 
릇)속에 각각 넣고 젓개로 저어준 다 
음 평형온도를 재보면 40° C 에 이른다. 

이 실험에서 더운물이 내보낸 열량을 
계 산해 보면 

Q\ = CW7[ (f[ -" 평 ) = 

=4 200 X 0. 2 X (50-40)=8 400( J ) 

이고 찬물이 받은 열량을 계산해보면 

Q 2 = cm 2 ( t ^ - t 2 ) =4 200 X 0.1 X (40-20) =8 400 ( J ) 

이로부터 더운 물체에서 찬 물체에로 열이 전달될 때 내준 열 
량과 받은 열 량은 크기가 같다 는것을 알수 있다. 

일반적으로 비열이 서로 다른 물체들이 온도차가 있을 때 맞대 
놓으면 더 운 물체 가 내 준 열 량 幻 = Cl 지여시평)과 찬 물체 가 받은 
열 량 우 2 = c 2 w 2 公 평 - f 2 ) 은 갈으므로 (균 1 =( 5 2 이 다. 즉 

더운 될제가 내준 열량 = 찬 물체가 받은 열량 
c l w l 公1 - 요평) = C 2 W 2 (/ 평 - t 2 ) 

이 식을 열평형방정식이 라고 부론다. 

온도가 서로 다른 둘이상의 여러개의 물체들을 맞대놓을 때 평형온 
도 f 평 으로 열평형을 이루었다면 니 보다 높은 온도를 가진 물체들 

이 내놓은 열량들의 합은 b 보다 낮은 온도를 가진 물체들이 받은 
열량들의 합과 크기가 같다. 

[례제 1] 온도가 400° C 인 동 100 g 을 온도가 20° C 인 300 g 의 물 
속에 넣 었다. 열평형온도를 구하여라. 

■ [. 주어 진것 : m x = Q . 1 kg , m 2 =0. 3 kg 
? 1 =400° C , 가 2 =20 °C 
Cl =390 J /( kg -° C ) 
c 2 =4 200 J /( kg -° C ) 

구하는것 : (평 ? 



100g 


urn i - ii . 더운물과찬물이 
주고받는 열량계산실험 
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… 1 公 1 一 广평) = ^2〜2<>평 - 호 2) 


호평 


c x m x t x + c 2 m 2 t 2 __ 390 x 0.1 x 400 + 4 200 x 0.3 x 20 
CjWj + c 2 m 2 390 x 0. 1 + 4 200 x 0. 3 


31.4(° C ) 


답. 약 31.4 °C 


[례제 2] 20° C 인 물 10 kg , 40° C 인 물 20 kg , 100° C 인 물 50 kg 
을 함께 섞었다. 열손실을 계산하지 않는다면 섞은 후의 온도는 얼 
마이겠는가? 

풀이방향. 40° C 의 물은 열을 받았는지 내놓았는지 알수 없으므로 
어느 한 경우로 가정하고 열평형방정식을 세운다. 그리고 방정식으 
로부터 얻어진 결과가 가정과 옳은가를 따져본다. 

■ [. 주어진것: 사 =20° C , 777 [ =10 kg 
고 2=40° C , m 2 =20 kg 
호 3 =100° C , m 3 =50 kg 
구하는것 : f 평? 

40° C 의 물이 열 을 받았다고 가정 하자. 이 때 열 평 형방정 식 을 
세 우면 

간? 1 + ^고2 = 간? 3 

이 므로 cw ! 公 평 - 아 ) + cm 2 (f 평 - t 2 、) = cm 3 ( t 3 - f 평 ) 


가평 + m 2 t 평 + 평 = m 3 f 3 + m l t l + m 2 t 2 


’평 


m 1 t i + m 2 t 2 + ? n 3 t 3 10 • 20 + 20 • 40 + 50 -100 6 000 

m l + ivt + w 3 10 + 20 + 50 80 


75(° C ) 


니 =75° C >40° C 이 므로 열을 받았다고 가정한것 이 옳다. 


답. 75 °C 


문 제 

1. 온도가 같은 큰 철덩이와 작은 철덩이가 있다. 두 철덩이를 맞 
붙여놓으면 열이 한 철덩이에서 다른 철덩이로 전달되겠는가? 

2. 서로 다른 물질로 된 두 물체가 있다. 이 두 물체에 같은 열량 
을 주었더 니 올라간 온도가 갈았다. 두 물체의 질량비를 구하여 
라. 두 물체의 비열은 각각 Ci , 아이다. 

3. 어항에 14° C 의 물이 20 L 있다. 어항의 물의 온도를 20 °C 되게 
하려면 40° C 의 물을 얼마나 넣 어 야 하는가? 
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제 4 절. 열전도 


위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다음과 같이 교시 하시 였 다. 

《우리에게는 불을 조금만 때도 방안을 덥힐수 있는 살림집설계가 
요구됩니다.〉〉 

위대한 수령님의 유훈을 철저히 관철하려면 열이 전달되는 형 
래들과 원리를 잘 알고 방안으로는 열이 잘 전달되게 하고 밖으로 
는 열이 잘 나가지 못하게 막는 방도를 찾아내야 한다. 

물체들사이에서 열의 전달은 열전도，대류，열복사의 세가지 
형태로 일어난다. 

열전도현상 

i ^) 금속숨가락의 한끝을 뜨거운 물속에 잠그면 다른 끝이 더워지 
는것을 느낄수 있다. 왜 더워지는가. 



O 철막대기의 한쪽 끝을 손으로 잡고 다른쪽 끝을 가열하면 얼마 
후에 손으로 쥔쪽 끝이 뜨거워진다. (그림 1-12) 

公 그림 1-13 과 같이 동막대기에 성냥가치를 파라핀으로 녹여붙이고 
동막대기의 한끝을 알콜등으로 덥힌다. 이때 알콜등에 가까운쪽으 
로부터 파라핀이 녹으면서 성냥가치들이 차례로 떨어진다. 



그림 1-12. 철막대기를 그림 1-13. 더운 끝에서 찬 끝으로 

통한 열전도 열01 동막대;7 [를 따라 전달된다 

실험을 통하여 열이 물질을 따라 온도가 높은데서 낮은데로 차 
례 로 전 달된 다는것 을 알수 있다. 

온도가 높은 부분에서 낮은 부분으로 열이 물질을 따라 전달되 
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여가는 현상을 열전도라 고 부른다. 


열전도가 물질을 따라 어떻게 진행되는가를 보자. 


그림 1-14 와 같이 물체의 한 
쪽을 가열하면 그 부분의 분자(또 
는 원자)들의 열운동이 활발해진다. 
즉 가열된쪽의 분자들이 다른쪽 분 
자들보다 세 차게 떨기운동한다. 

이 운동은 이웃분자들에로 전 


’%切 § \ h 、«、、、。' ' C , 

、、、서'一'' % % >(©> •ᄍ》. 다 ，ᄋ, 

.>(©!' '(©)■ 'Q «' 

.««(_，■ 스必'、必、'、、 o 、、 \ 公 a 

~IMi 1-14. 열전도己固 


달되여 그것들도 세차게 떨기 
운동시 킨다. 

결과적으로 가열된쪽의 분 
자들의 활발한 열운동이 물체 
의 다른쪽으로 분자들의 열운 
동에 의하여 차례 로 전 달되 여 
간다. 

이와 같이 열전도는 물체 
의 온도가 높은쪽에서 낮은쪽 
으로 분자들의 세찬 열운동이 
점 차 전 달되 여 가는 과정 이 다. 



1-1 5를 보면서 


뜨거운 물속에 한쪽 끝이 
잡긴 숟가락이 점점 더워지 
는 리치를 생각해보아라. 


금속원자들의 
열운동이 
약하다 



물분자들의 
a 운동이 
세자다 


rnoo 

，々婦■幻^幻^/ 

금속원자들의 ᅭ 

열운동이 
저음보다 
세자다 


금속원자가 물분자와 
중돌하여 떤다 


물분자들의 
열운동이 
저음보다 
약해진다 


그림 1-15. 뜨거운 물속에 넣은 
숟가락이 더워지는 리치 


열전도체와 열절연체 

그림 1-16 과 같이 유리，철， 
동막대기의 한쪽에 각각 성냥가치 
들을 파라핀으로 차례차례 녹여붙 
이고 다른쪽 끝을 맞대놓고 가열 
하면 동막대기에 붙은 성냥가치들 
이 먼저 떨어지고 유리막대기에 
불은 성냥가치들이 맨 나중에 떨 
어진다. 
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열전도는 동이나 철과 같은 금속에서는 빠르게 일어나고 나무 
나 유리 같은 비 금속에서 는 천천히 일 어난다. 

열전도가 잘되는 물질을 열전도체, 열전도가 잘되지 않는 물질 
을 열절연체라고 부론다. 


열전도체와 열절연체 


열전도체 

열 절연체 

으 

유 리 

동 

물 

알루미니 움 

수 지 

철 

고 무 

규 소 

나무 

흑연 (탄소) 

공 기 



공기를 비롯한 기체들은 매우 좋은 열절연체 이 다. 왜 그런가? 


열전도의 리용 

가마나 남비는 열전도성이 좋은 금속으로 만들며 거기에 달린 
손잡이는 열절연체로 만든다. (그림 1-17) 

공기 를 리 용하여 건물안의 열 이 밖으로 나가는것 을 막는다. (그 
림 1-18) 

또한 겨울에 쓰이는 보온밥통이나 여름에 쓰이는 얼음통은 공 
기 가 많이 들어있는 거 품수지 를 리 용하여 만들기 도 한다. 


열절연체로 
만든 손잡이 



UMi 1-17. 열전도제오! • 
열절연제가 리용된 남비 
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문 제 

1. 물질이 없는 빈 공간 즉 진공속에서도 온도가 높은 곳으로부터 
낮은 곳으로 열전도가 일어나겠는가? 

2 . 열전도가 일어날 때 물체의 한끝에서 다른 끝으로 물질의 분자 
나 원자가 이동하는가 안하는가? 무엇 이 전달되는가? 

3. 추운 겨울날 이른새벽에 아침운동을 할 때 철봉에 매달릴 때와 
륵목(나무로 만든 체조기구)에 매달릴 때 어느 경우에 더 차게 
느껴지 겠는가? 철봉과 륵목가운데서 어느것의 온도가 더 높겠는가? 


제5절. 대 류 


가마에 물을 넣고 가마밑을 가열하거 
나 방안의 방바닥을 덥히면 가마의 물과 
방안의 공기 가 골고루 더 워 전다. 그 리치 
는 무엇인가에 대하여 보자. 

대류현상 

현 그림 1-19 와 같이 물이 담긴 시험관 
의 웃부분을 가열하면 웃부분의 물은 인 
차 끓지만 아래부분의 물은 오래동안 차 
다. 그러나 시험관의 아래부분을 가열하 
면 어떻게 되겠는가. 

월# 

o 플라스크에 물을 넣고 거기에 보드라 
운 톱밥을 조금 넣은 다음 그것을 그 
림 1-20 과 같이 밑 으로부터 덥히 면서 
물의 흐름을 관찰한다. 이때 톱밥은 
가운데부분에서 우로 올라가 주변을 
따라 내려 온다. 



그림 1-19. 물은 열전도가 
잘되지 않는다 



그림 1-20. 액체속에서의 대류 
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O 그림 1-21 과 같은 실험장치 에서 
종이와 양초를 두 유리관의 아 
래，우에서 각각 태우고 연기의 
흐름을 관찰한다. 이때 초불연 
기 가 우로 올라가고 종이 타는 
연기는 아래로 내려온다. 

실험은 밑에서 더워진 물이나 
연기는 우로 올리흐르고 우에서 식 
혀진 찬물이나 연기는 아래로 내리 
흐른다는것을 보여준다. 

이 러 한 흐름은 다른 액 체 나 기 체 속에 서 도 일 어 난다. 

이처럼 액체나 기체에서 더워진 부분이 우로 흐르고 우에 있던 
찬 부분이 아래로 흐르는 현상을 대류라 고 부른다. 

대류가 일어 날 때 밑에서 더워진 물질 이 올리흐르고 찬 물질이 
내 리 흐르는 과정 이 되 풀이 되 면서 열 이 전달되 여 물질 전체 가 골고루 
더워지 게 된다. 



ᅀ 대류는 액체나 기체와 같이 흐르는 성질을 가진 물질속에서만 일어 
나고 고체속에서는 일어나지 못한다. 



대류현상은 왜 


일 어 나겠는가를 생 각해 보아라. 


대류현상의 리용 

액체속에서의 대류현상을 리 
용하면 살림집에 더운물을 보장 
할수 있다. (그림 1-22) 

대 류에 의 하여 보이 라에 서 
가열된 더운물이 우로 올라가 더 
운물저 장탕크에 채워지 고 탕크의 
아래부분의 식은 찬물은 아래로 
흘려내려와 다시 보이라에서 가 
열된다. 그러므로 찬물탕크에 물 
을 충분히 보장하면 언제 나 더운 



그程 j 1-22. 액제의 대류를 
리용한 더운물보장■제계 
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물을 뽑아쓸수 있다. 

기체속에서의 대류현상을 리용하여 
방열기나 랭풍기로 방안온도를 일정하 
게 보장할수 있다. 예로부터 우리 선조 
들이 리용한 구들식온돌방안에 서 는 제 
일 낮은 방바닥이 골고루 더워진다. (그 
림 1-23) 

대 류현상을 리용하여 방열 기 나 랭 
풍기로 겨울과 여름에 방안의 온도를 
높이거나 낮출수 있다. (그림 1-24) 

대 류현상에 의하여 바다가지 방에 서 
바람방향은 낮과 밤에 바권다.(그림 
1-25) 



공기의 대류 



낮(그림 1-25 의 기에는 바다물보 
다 비열이 더 작은 륙지의 온도가 더 
높으므로 륙지우의 더운 공기가 우로 
올리흐르고 바다가에 서 찬 공기 가 밀 려 
온다. 밤(그림 1-25 의 니에는 비열이 
더 큰 바다물의 온도가 륙지 보다 더 높 그림 1-24. 기제의 대류를 
으므로 바다우의 더운 공기가 우로 올 리 용 한 방안온 E 보장 

리흐르고 륙지 에 서 찬 공기 가 밀 려 온다. 따라서 바다가지 방에 서 바 
탐이 낮에는 륙지쪽으로，밤에는 바다쪽으로 분다. 




om 1-25. 바다가지방에서 낮파 • g 四 바람방향은 바뀐다 
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문 제 

1. 고체속에서는 왜 대류가 일어 나지 않겠는가? 

2. 방안온도를 보장하기 위하여 여 름에 랭풍기 는 방안의 웃쪽에， 
겨울에 방열기는 방안의 창문쪽 아래에 놓는다. 왜 그런가? 

3. 한증탕에 서 온도는 우로 올라갈수록 높은가，아래 로 내 려올수록 
높은가? 왜 그런가? 


제6절. 열복사 


열복사현상 

열전도나 대류는 물질을 통하여서 
만 일어난다. 그런데 태양과 지구사이 
의 공간은 대부분이 물질이 없는 렁 빈 
공간(진공)으로 되여있는데도 지구는 
태양열을 받는다. 그것은 무엇때문인 
가.(그림 1-26) 

지구는 태 양으로부터 빛을 받는다. 
낮에 태양빛을 받는 양지쪽의 땅온도는 



그림 1-26. 해빛은 진공인 
우주공간을 지^ᅡ서 지구에 온다 


높지만 태양빛을 받지 못하는 음지쪽의 땅온도는 낮다. 이로부터 
태 양에서 지구로 오는 열은 빛에 의하여 전달된다는것을 알수 있다. 
즉 태 양빛 이 퍼질 때 열전달을 동반한다. 

물체가 내보내는 빛에 의하여 열이 전달되는 현상을 열복사라 고 


부론다. 그리고 빛에 의하여 운반되는 열을 복사열이 라고 부론다. 


i ^) 그러면 열복사는 우리 눈에 보이는 빛에 의해서만 일어나겠는가. 
한가지 실례를 들어보자. 

뜨거운 방열기가까이에 마주 서면 빛은 보이지 않아도 얼굴이 
확확 달아오른다. 그러나 종이로 얼굴을 가리우면 얼굴에 와닿던 
뜨거운 열이 막힌다. 이로부터 눈에 보이지 않는 빛도 열을 전달한 
다는것을 알수 있다. 

눈에 보이지는 않으나 열작용을 하는 빛을 적외선이 라고 부른다. 
열복사는 빛을 내보내는 물체의 온도가 높으면 적외선과 함께 
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눈에 보이는 빛에 의하여 진행되고 온도가 낮으면 적외선만에 의하 
여 진행된다. 

ᅀ 열복사는 온도가 서로 다른 두 물체사이에 아무런 물질이 없어도 눈 
에 보이는 빛이든 보이지 않는 빛이든 빛이 전파되면 이 빛에 의하 
여 열이 전달되는 현상이다. 


열복사의 리용 

복사열을 내보낸 물체의 온도 
는 내 려 가고 복사열을 받은(흡수하 
는) 물체의 온도는 올라간다. 

@ 어떤 물체가 복사열을 잘 내 
보내고 또 어떤 물체가 복사열을 
잘 받아들이겠는가. 

그림 1-27 과 같이 알루미니움 
그릇의 겉면을 한쪽 절반은 매끈하 
게 연마하고 다른쪽 절반은 그을음 
으로 검은 칠을 한 다음 그속에 끓 
는 물을 넣고 두손을 가까이 가져가 
본다. 이때 검은쪽의 손이 더 더운 
감을 느진 다. 

그림 1-28 과 같이 꼭같은 두 
알루미 니 움판에 각각 거 품수지 i 각 ^ 

을 파라핀으로 녹여 붙이 고 한쪽 안 ' " " 뉴 시 

면은 매끈하게 연마하고 다른쪽 안면은 그을음으로 꺼칠하게 칠한 
다음 초불가까이에 같은 거 리로 가져간다. 이때 검은 칠을 한 판에 
붙은 거품수지조각이 먼저 떨어지는것을 볼수 있다. 

이로부터 열복사는 물체의 겉면이 검고 꺼칠하면 희고 매끈한 
것보다 더 잘 진행되며 복사열을 더 잘 흡수한다는것을 알수 있다. 

겨 울에 검 은 색갈의 어 두운 옷을 많이 입 는것 은 태 양열 을 많 
이 흡수하기 위한것 이 고 여 름에 흰 색갈의 환한 옷을 많이 입 는 
것 은 태 양열 을 적 게 흡수하기 위한것 이 다. 

물체 가 겉 면의 색갈에 따라 복사열 을 더 잘 흡수하는 성 질 
을 리용하여 밥가마나 남비의 바깔쪽 밑면은 검정칠을 꺼칠하게 



nm i -27. 어느 ■ 
열을 더 잘 복사하는가 ■ 


O.UHAH 3 은 4 역 
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해놓 는다. 

보온병속에 들어있는 유리병을 들여다보 
면 안쪽 면이 매끈하게 은도금을 한 거울면으 
로 되여있다. 이것은 더운물의 복사열을 전부 
안쪽으로 반사시켜 밖으로 잘 복사되지 않도 
록 하기 위해서 이 다. (그림 1-29) 

열복사는 빛을 내보내는 물체의 겉면적이 
콜수록 크다. 

방열기의 겉모양은 많은 주름을 주어 겉 
면적 을 크게 함으로써 방안을 덥히 는데 필요 
한 열을 더 많이 복사하도록 되 여있다. 



ZM 1-29. 보온병에서 
열복사의 방지 


문 제 

1. 얼음우에 석 탄재를 펴놓으면 얼음이 빨리 녹는다. 왜 그런가? 

2. 밭에 두엄을 많이 내여 땅을 거무스름하게 만들면 왜 좋은가? 

3. 랭동운반차는 왜 겉면을 흰색 또는 번쩍거리는 알루미니움판으 
로 만드는가? 이런 운반차로 더운 식료품을 실어나른다면 어떻 
게 되겠는가? 

4. 그림 1-29 를 보면서 보온병에서 열전달을 막기 위한 대책이 어떻 
게 세워져있는가를 설명하여 라. 


續 ^敎！례 


절면에서 결의 반과과 흡4 


물체가 겉면이 흰색이면 태양열을 받아 일부는 반사시키고 일부는 흡수한 
다. (그림 1-30 의 1) 물체가 겉면이 은백색거울면이면 태양열을 받아 대부분 
은 반사시키고 일부는 흡수한다. (그림 1-30 의 i _) 물체가 겉면이 검은색 이면 
태 양열 을 전부 흡수하므로 반사시키 는 열 은 없 다. (그림 1-30 의 n ) 



횐색 



《거울》 줄은 반사체 



A 

검은색 ■은흡수제는 
나쁜 반사제 

비 


그림 1-30. 물체의 겉면에 따라 열의 반사오ᅡ 흡수정도가 다르다 
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제 7 절. 연료의 발열량과 열효률 


석탄，석유，메탄가스와 같이 태워서 열을 얻을수 있는 물질이 
연료이 다. 

인민경제가 발전하고 인민생활이 높아짐에 따라 더 많은 연료 
가 요구된다. 그러므로 연료를 더 많이 생산하여야 할뿐아니라 생 
산된 연료를 효과적으로 리용하여 극력 절약하여야 한다. 


연료의 발열량 

연료의 종류에 따라서 그것을 
태울 때 나오는 열량은 서로 다르 
다.(그림 1-31) 즉 꼭같은 질 량의 
서로 다른 연료를 태울 때 나오는 
열량은 꼭같지 않다. 이때 나오는 


열량이 콜수록 그 연료의 질이 더 


그림 1-31. 여려가■지 연료 


좋다고 말한다. 

향) 그러면 연료의 질은 무엇으로 
평 가하겠는가. 

연료의 질을 평 가하기 위하여 발열 량을 쓴다. 

어떤 연료 1 kg 이 완전히 랄 때 나오는 열량을 그 연료의 발열량 


이 라고 부른다. 

연료의 질 량을 m , 그것 이 랄 때 나오는 열 량을 幻 라고 하면 
연료의 발열 량 q 는 다음과 같다. 



여라 

연료의 발열량 = --- 

연료의 질량 



발열량의 단위는 lJ / kg 이다. lJ / kg 은 연료 1 kg 이 완전히 탈 
때 1 J 만 한 열 량이 나오는 연료의 발열 량이다. 

몇가지 연료의 발열량값들을 다음의 표에 주었다. 
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몇가지 연료의 발열량 


연 료 

발열량 [ l 0 7 J / kg ] 

연 료 

발열량 [ l 0 7 J / kg ] 

장 작 

1-2 

석 유 

4.3 

무연탄 

2-3.4 

중 유 

3.8-4.1 

갈 탄 

2.5-2.0 

니 탄 

2.2-2. 5 

휘발유 

4.4 


3 


발열량이 큰 연료는 1 kg 의 연료를 태울 때 더 많은 열량이 나 
오므로 보다 질좋은 연료로 된다. 

연료가 탈 때 나오는 열량을 구하자면 그 연료의 발열량이 얼 
마인가를 상수표를 리용하여 알아내고 태운 연료의 질량을 알아내 
여 다음과 같이 계산하면 된다. 



열 효 률 

현) 연료를 태울 때 나오는 열량을 모두 효 
과있게 쓴다고 볼수 있는가. 

보이라에서 석탄을 태워서 방안을 덥히는 
경 우를 보자. (그림 1-32) 

석 탄이 랄 때 나오는 열량가운데서 일부 
는 연기，탄재와 함께 굴뚝으로 나가고 일부 
는 보이 라설 비 자체 를 덥히 는데 쓸모없 이 쓰이 
며 일부는 보이라에서 방안까지 열전달되는 
과정 에 잃어 버린다. 

그러므로 연료를 태워서 얻은 열량전체가 
방안을 덥히 는데 쓰이 지 못하고 그 일부만이 
쓰인다. 즉 실제로 효과있게 쓰인 열량은 연 
료가 랄 때 나오는 전체 열량가운데서 일부 
몫만을 차지한다. 

연료가 완전히 탈 때 나오는 열량가운데 
서 효과있게 쓰인 열 량이 몇 %인가를 나타내 


굴뚝에서 
탄재에서 



im 1 - 32 . 효과있게 쓴 
열량과 잃은 열량 
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는 량을 열효률이 라고 부른다. 

열효률을 사에 타)로 표시 하면 다음과 같다. 


ᅮᅩᄇ 효과있게 쓰인 열량 

열 * j ?. = - 

놔 ᅲ 연료를 태워 업는 전제 열량 


Xl00(%) 


n = 


幻효 

~Q 


xlOO(°/o) 


열관리에서 가장 중요한것은 열랑비를 없애고 열효률을 높여 
얻은 열 량을 될수록 효과적으로 쓰는것 이 다. 

[례제] 석 유곤로로 1L 의 물을 18°C 에 서 100°C 까지 덥히 는데 
25g 의 석 유가 들었다. 석유곤로의 열효률을 구하여 라. 

■ [. 주어 진것 : 厂 물 =1L, m 석유 =25g = 0. 025kg, m 물 =lkg 

c 물 =4 200J/ (kg-°C ) ， 《석유 =4. 3 父 10 7 J/kg 

= 18 C, 广 2 = 100°C, !o 물 =lkg/L 

구하는것 : fj ? 

석유가 탈 때 나오는 열 량 

Q = 公 석유 w 석유 =4. 3 X 10 7 J/kg X 0. 025kg * 1. 1 X 10 6 J 
물을 업히 는데 쓴 열 량 

ᄍ 효 = C 물 /? t 물 (호2_다) = 

= 4 200J 八 kg.°C)XlkgX(100°C-18°C) = 

= 344 400J« 0.34X10 6 J 
석유곤로의 열효률 

^ = ^ = 0 - 34xl ° 6j x 100(%)~30.9(%) 

Q l.lxl0 6 J 

답. 약 30.9% 

문 제 

1. 석탄 It 을 태우면 얼마만한 열량을 얻을수 있는가? 

2. 발열량이 3.4X10 7 J/kg 인 무연탄 0.5t 으로 온도 20°C 인 물을 
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100° C 까지 덥히려고 한다. 물 몇 kg 을 덥힐수 있는가? 여기서 
무연 탄이 탈 때 나오는 열 량의 50 % 가 물을 덥히 는데 소비 되 였 
다고 한다. 

3 . 석 유곤로에 0.8 kg 의 석 유가 들어있 다. 곤로의 열 효률이 40 %라 
면 이 곤로로 얼마만한 량의 물을 10 °c 에서 100 °C 까지 덥힐수 
있겠는가? 석유의 발열량은 4.3 xl 0 7 J / kg 이다. 


[복습문제] 

1. 물체들사이에 열을 주고받는 실례를 3가지이상 들어보아라. 

2 . 일하여 열을 얻는 실례와 열로 일하는 실례를 3가지이상 들어보 
아라. 

3 . 다음의 문장들가운데서 옳은것과 틀린것을 찾고 그 근거를 밝혀 라. 

-1) 온도가 낮은 물체는 가지 고있는 열 량도 적 다. 

!_) 열을 받으면 온도가 올라가고 열을 내 보내 면 온도가 내 려간다. 
C ) 질량이 다르고 온도가 같은 물체들사이에서 열전달은 없다. 
ᄅ) 두 물체가 같은 온도만큼 올라갈 때 받는 열량도 반드시 같다. 

4 . 여름과 겨울，낮과 밤의 대기온도차가 바다가에서는 그리 크지 
않지 만 산악지 대 에서는 심하다. 무엇때 문인가? 

5 . 다음의 □안에 알맞는 단어를 써넣 어 라. 

-1) 비열이 콜수록 갈은 질량의 온도를 rc 만큼 높이는데 □ 
열량이 든다. 

L ) 같은 질량의 물체에 같은 열 량을 주면 온도가 높이 올라갈 
수록 비열이 □ 물질이다. 

6. 두 종류의 물질이 있는데 그것들의 질량비는 1:4，흡수한 열량 
의 비는 3:2, 올라간 온도의 비는 3:1이다. 그것들의 비열의 
비는 다음과 같다. 어 느것 이 옳은가? 

T ) 1:4 니 8:9 C ) 1:2 ᄅ) 2:1 

7 . 겨울에 방을 일정한 온도로 유지하기 위하여 lh 당 대략 4 200 kJ 의 
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열량이 필요하다. 방열기로 들어오는 더운물의 온도가 80° C 이고 방 
열기를 돌고 나갈 때 72° C 라고 하면 매 lmin 당 방열기에 얼마 
만한 물을 공급해 야 하는가? 

(답. 약 2.1 kg ) 

8 . 4개의 물고뿌 A , B , C , D 가 있는데 질량이 각각 lkg , 2 kg , 
3 kg , 4 kg 이고 처음온도는 각각 0° C , 20 ° C , 40 ° C , 60° C 이 
다. 만일 이것들을 모두 100° C 까지 가열시킨다면 고뿌가 
흡수한 열량을 무시할 때 그것들중에서 열을 가장 많이 받 
은 물고뿌는 어 느것 인가? 

(답. C ) 

9 . 질 량이 2 kg 인 알루미 니 움가마에 3 L 의 물이 들어있다. 물의 온 
도는 20° C 이다. 이 물을 100° C 까지 업히려면 몇 J 의 열량이 필 
요한가? 

(답. 1 152 kJ ) 

10 . 85° C 의 더 운물과 15° C 의 찬물이 있 다. 350 cm 3 인 유리 고뿌 
에 65° C 의 물을 가독 채우자면 각각 얼마만큼 섞어야 하겠 
는가? 이때 그릇의 비 열은 무시한다. 그리 고 물의 밀도는 
10 3 kg / m 3 이 다 . 

(답. 250 g , 100 g ) 

11 . 강철을 굳게 하기 위하여 벌겋 게 달구었다가 찬물에 넣 어 갑자 
기 식 힌다. 12 kg 의 달군 강철을 20° C 의 물 72 kg 에 넣어 식혔 
더 니 평 형 온도가 33° C 로 되 였 다. 달군 강철의 온도는 얼 마이겠 
는가? 강철의 비열은 460 J /( kg _° C ) 이다. 

(답. 약 745 ° C ) 

12 . 알루미니움과 갈은 금속으로 만든 그릇에 뜨거운 물을 담으면 
그릇이 인차 뜨거워져 쥐기 힘들지만 사기로 된 그릇은 그렇지 
않다. 또한 금속그릇의 뜨거운 물을 쏟으면 금속그릇이 인차 
식지만 사기그릇은 뜨거운 물을 쏟아도 인차 식지 않는다. 그 
리 유는 무엇 인 가? 

13 . 눈이 많이 온 해에는 밭의 흙이 깊이 얼지 않는다. 왜 그런가? 

14 . 보온재료로 유리솜을 많이 쓰고있다. 그 리유는 무엇인가? 

15. 추운 겨울날 솜옷이나 털옷을 입으면 출지 않다. 왜 그런가? 
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16 . 전기인두를 철로 만들지 않고 
동으로 만드는 리 유를 설명하 
여 라.(그림 1-33) 

17 . 모닥불이 랄 때 불길과 연기는 
옆으로 퍼지지 않고 우로 곧추 
올라간다. 왜 그런가? 

18 . 물을 덥히 려면 언제 나 밑부분에 열을 주어 야 한다. 왜 그런가? 

19 . 대형변압기에는 여러개의 금속관이 달려있다. 왜 이렇게 하 
는가? 

20 . 강물이나 호수의 물은 우로부터 얼기 시작한다. 왜 그런가? 

21 . 불을 피 운 난로에서 열은 어 떤 방법 으로 전달되는가를 설명하 
여라. 

22 . 여름날 대기의 온도는 해가 제일 세게 내려조이는 정오가 아니 
라 오후 2시경이 되여야 제일 높아전다. 왜 그런가? 

23 . 열 전도, 대 류, 열 복사에 의한 열 전 달의 같은 점 과 다른 점 을 
말하여 라. 

24 . 석유곤로에서 1 L 의 물을 10° C 에서 100° C 까지 업히는데 25 g 의 
석유가 든다. 열효률을 구하여 라. 

석유의 발열량은 4.4 Xl 0 7 J / kg , 물의 비열은 4 200 J /( kg -° C ) 
이다. 

(답. 약 34.4%) 

25 . 10 g 의 석 유가 랄 때 15° C 의 물 23 kg 을 몇°(：까지 덥 힐수 있는 
가? 석 유가 탈 때 나오는 열 량전부가 물을 덥히 는데 쓰이 였 다 
고 보아라. 

(답. 약 19.6° C ) 



. ᄀ탭 1-33 
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제 2 장. 전 기 


위대한 수령 김일성대원수님께서는 다음과 같이 교시하시였다. 

《 전기는 모든 산업을 움직이는 기본동력입니다. 전기가 없이는 
기술혁명의 성과적수행도 나라의 경제발전도 기대할수 없습니다.〉〉 

우리 주위에는 전기에 의하여 일어나는 현상들이 수없이 많다. 
하늘땅을 뒤흔드는 번개와 우뢰도 대기속에서 일어나는 하나의 전 
기 적 현상이 다. 

이 장에서는 전기의 본질을 밝히는 대전현상과 그 원인，전기 
회로와 전류，전압，저항사이의 관계를 밝히는 옴의 법칙 등에 대 
하여 학습하게 된다. 


제1절. 마찰에 의한 물체의 대전 


전기 힘 

환 마찰할 때 전기 가 생 겨 나는 현상을 다음의 실험들에서 살펴보자. 

향 

o 염화비닐막대기를 털이나 모직천에 마찰한 다음 종이조각들우에 
가져 다댄 다. (그림 2-1) 종이 조각들이 끌려 간다. 
o 얇은 염화비닐판(책받치개)을 손등으로 여러번 마찰한 다음 머리 
우에 가져다댄다. (그림 2-2) 역시 머리카락들이 끌려간다. 



im 2 - 1 . 염화비닐 
막대기의 대전현상 



im 2 - 2 . 책받치개의 
대^현상 


실 험 을 통하여 서 로 다른 물체 들끼 리 마찰시 키 면 물체 들은 전 
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기를 띠며 종이조각과 같은 작은 물체들을 끌어당긴다는것을 알수 
있 다. 


※ 전기의 발견 

사람들은 먼 옛날부터 럴이나 모직천에 마찰한 호박이 먼지나 종이쪼 
각 같은것 을 끌어 당긴 다는것 을 알고있었 다. 

호박이 란 오랜 옛날 송진이 땅속에서 굳어져 화석 으로 된것 이 다. 16세 
기 말에 호박뿐아니 라 유리 나 류황，에보나이 트 등 여 러 가지 물질 들을 
마찰하면 다른 작은 물체들을 끌어 당긴다는것 이 발견되면서 이때 당기 
는 힘을《호박의 힘》이라고 불렀다. 

마찰된 물체 가 전기 를 띠 는 현상을 대전이라고 부른다. 이 때 
전기떤 물체 를 대전체라고 부르며 대 전체 들사이 에 호상작용하는 힘 
을 전기힘이 라고 부른다. 

양전기와 ■전기 

전기힘에는 미는 힘과 끄는 힘이 있다. 어떤 때 서로 밀고어 
느때 서 로 끌어당기 는가를 실 험 으로 알아보자. 



o 명주천에 마찰시킨 유리막대기를 실에 매달고 여기에 역시 명주 
천에 마찰한 다른 유리 막대 기 를 가까이 가져가본다.(그림 2-3) 
서로 밀리운다. 

O 모직천에 마찰시킨 두개의 염화비닐막대기를 우와 같은 방법으 
로 해본다. (그림 2-4) 서 로 밀 리 운다. 

O 명 주천 에 마찰시 킨 유리 막대 기 에 모직 천 에 마찰시 킨 염화비 닐 막 
대 기를 가까이 가져 가본다. (그림 2-5) 서 로 끌리 운다. 



그림 2-3. 대전된 그림 2-4. 대전된 염하비닐 그림 2-5. 유리막대기와 

유리막대기를의 호상작용 막대기들의 호상작용 염호世ᅵ닐막대기의 호상작용 
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실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 
첫째로，대전체들이 서로 잠아당기거나 
미는것은 전기에 두가지 종류 
가 있다는것이다. 

둘째로，갈은 종류의 전기는 서로 밀고 
다른 종류의 전기는 서로 끌어 



당긴다는것 이 다. (그림 2-6) 그림 2-6 . 양전기와 

전 기 에 는 양 (+) 전 기 와 음 (_) 전 기 가 음® 7 때 호상작용 


있 다. 명 주천 에 마찰한 유리 막대기 가 띠 는 전기 를 §保 I 기, 모직천 에 


마찰한 염화비 닐 막대 기 가 띠 는 전기 를 음전기라고 약속한다. 


물체의 대전차례 

여러가지 물질들을 서로 마찰시킬 때 어떤 물질이 +전기로 대 
전되고 어떤 물질이 -전기로 대전되는가. 

+전기로 대전되는 순서는 다음과 같다. 

©모직 천 (털 ) —유리 —명 주천—나무—금속—고무—염 화비 닐 o 

실례로 모직천에 유리를 마찰하면 모직천은 +로, 유리는 -로 
대전되며 명주천에 염화비닐막대기를 마찰하면 명주천은 +전기로， 
염화비닐막대기는 -전기로 대전된다. 



종이쪼각이 대전체에 붙었을 때 종이쪼각이 어떤 전기를 띠게 


되는가를 생각해보아라. 


문 제 

1. 휘발유를 실어나르는 자동차는 쇠사슬을 끌고다닌다. 그 리유를 
설명 하여 라. 

2 . 사람들은 흔히 속옷으로 입고있던 나이론이나 데트론내의를 어 
두운 방안에서 벗을 때 옷에서 불꽃이 튀는것을 보게 된다. 이 
현상을 설명하여 라. 

3 . 종이쪼각이 대 전된 물체 에 끌려가 붙은 다음에 튕 겨나오는것 을 
볼수 있다. 그것은 무엇때문인가? 
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제 2 절. 마찰한 물체는 왜 대전되는가 


모든 물체는 분자로 이루어져있고 분자들은 또 원자들로 이루 
어져있다. 마찰한 물체가 어떻게 되여 대전되는가를 원자의 내부구 
조를 놓고 알아보자. 

원자의 구조 

원자를 쪼개고 그 내부를 들여 다 
보면 원자의 중심에는 원자핵이라고 
부르는 알갱이가 있고 그 주위에서 
운동하는 전자라고 부르는 매우 작은 
알갱 이들을 볼수 있다. 

그런데 원자가 가지고있는 전자 
의 수는 원자의 종류에 따라 다르 
다. (그림 2-7) 

원자핵은 양 (+) 전기를 띠고 전자 
는 음 (_) 전기를 띠고있다. 이런 서로 다른 부호의 대전체들의 센 
전기 적 끌힘 에 의하여 원자가 이 루어 지 는것 이 다. 

원자에서 전자와 핵은 부호가 반대인 전기를 띠고있으나 전기 
띤 정도의 크기는 같다. 그러므로 전체적으로 볼 때 원자는 전기를 
띠 지 않는것 과 같다. 이 때 원자는 전기 적 으로 중성이라고 부론다. 

양이온과 음이온 

원자안에 있는 전자들은 핵 에 끌리우는 정도가 모두 갈지 않다. 
어떤 전자들은 센 전기힘을 받아 핵에 세게 끌리우고 또 어떤 전자 
들은 약한 전기힘 을 받아 핵 에 약하게 끌리 운다. 핵 에 약하게 끌리 
는 전자들은 어떤 다른 힘을 받아 원자에서 쉽게 떨어져나올수 있 
다. 이때 중성이였던 원자는 전자를 잃고 +전기를 떤다. 떨어져 나 
온 전 자는 다른 중성 원 자에 가불을수 있 다. 이 때 중성원 자는 전자 
를 더 얻어 -전기를 떤다. 

전기를 떤 분자나 원자와 같은 알갱 이를 이온이라고 부론다. 
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+ 전기를 떤 이온을 양이온이라고 부르며 -전기를 떤 이온을 음 
이온이 라고 부른다. (그림 2-8) 




그림 2-8. 양이온피• 음이온 


마찰한 물제가 대전되는 원인 

종류가 다른 물체들을 서 로 마찰하면 전자를 약하게 끄는 원자 
들로 이루어진 물체로부터 전자를 세게 끄는 원자들로 이루어진 물 
체에로 일부 전자들이 넘어간다. 따라서 전자를 넘겨준 물체는 양 
전기 가 음전기보다 더 많아지 므로 +로 대 전되 며 전자를 넘 겨 받은 
물체 는 음전기 가 양전기보다 더 많아지 므로 -로 대 전된 다. 

례 를 들어 유리 막대기 를 명 주천에 마찰하면 유리 로부터 명 주천 
으로 전자들이 넘어가 명주천은 -전 
기 로，유리 막대기 는 +전기 로 대 전된 
다. (그림 2-9) 

물체가 대전되는 정도는 전자를 
얼마나 많이 넘겨주고 넘겨받았는가 
에 관계된다. 그리 고 종류가 같은 물 
체는 서로 아무리 마찰하여도 전자를 
주고받는 과정이 없으므로 대전현상 
이 일어나지 않는다. 

문 제 

1 . 수소원자는 1개의 전자를 가지고있 다. 수소원자에서 전자가 원 
자밖으로 떨어져나간다면 수소원자는 어 떤 부호의 전기 를 띠 겠 
는가? 



Zim 2-9. 물에의 대전 
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2 . 중성원 자로부터 양이 온，음이 온으로 되 는 과정 을 설 명 하여 라. 

3 . 서로 다른 두 물체를 가만히 잠간 마찰시 킬 때 와 세 차게 오래동 
안 마찰시 킬 때 대전되는 정도가 어떻게 차이나며 왜 그런가를 
설 명 하여 라. 

4 . 다음과 같은 물체들이 서로 마찰할 때 그 물체들이 대전되겠는 
가? 여기서 무엇을 알수 있는가? 

-1) 유리 판과 유리 막대기 
1_ ) 염화비 닐 막대 기 와 염화비 닐 필 갑 
n ) 고무공과 고무판 
5) 고무판과 유리 막대기 
D ) 명주천과 금속 


제3절. 전기량 

대전체가 전기를 얼마나 띠고있는가를 무엇으로 젤수 있으며 
띠고있는 전기를 어떤 량으로 나타내겠는가를 알아보자. 

검전기 

검전기는 물체가 대전되였는가，대전되 
지 않았는가를 알아보는 기구이 다. 

검전기가운데서 구조가 간단하면서 많 
이 쓰이 는것은 박검전기이다. (그림 2-10) 

박검전기는 같은 종류의 전기가 서로 
미는 성질을 리용하여 만들었다. 박검전기 
는 유리 병안에 금속으로 된 축이 마개 에 의 
해 고정되 여있으며 축의 바깥쪽 웃끝에 는 
머 리(금속구) 가，아낙쪽 아래끝에 는 두 잎 
의 금속박이 매 달려 있 다. 유리 병 과 마개 는 부도체 로 되 여있 다. 

박검전기의 금속구에 대전체를 대면 금속박이 같은 종류의 전 
기를 받아서 서로 밀므로 벌어진다. 이때 벌어지는 각이 콜수록 전 
기를 더 많이 떤다. 
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금속구一 
고무마개 







그림 2-10. 박검전기 




금속박대신 바늘을 달아 바늘이 돌아가게 한 검전기도 있다. 
검전기로는 대전체가 떤 전기의 부호도 알아낼수 있다. 

전기량과 전기소량 

물체 (대전체)가 전기를 얼마나 띠고있는가를 전기량으로 나타 
낸다. 즉 대전체가 띠고있는 전기의 량을 전기량이라고 부론다. 



o 두개의 꼭같은 박검전기를 놓고 한 박검전기에만 전기량을 준 
다. (그림 2-11 의 -1) 

o 두개의 박검전기의 머리를 쇠줄로 이으면 두 박검전기의 바늘이 
같은 각으로 벌어진다.(쇠줄을 잇기 전보다는 작은 각도이 
다. )(그림 2-11 의 L ) 이 때 쇠 줄이 띠 는 전기 량을 무시하면 첫 
째 박검전기의 전기량은 처음의 절반으로 줄어들었다고 볼수 
있 다. 

o 둘째 박검전기의 전기 량을 없애버 리고 두 박검전기를 다시 이 으 
면 첫째 박검전기의 전기량은 다시 절반으로 줄어든다. 



2-11. 박검전기의 전기량을 절반으로 言이는 방법 

이 런 방법으로 처음전기 량을 그의 1/2，1/4，1/8 과 같은 
작은 전기 량으로 계 속 조개 여나갈수 있 다는것 을 알수 있다. 

현) 그러 면 전기 량은 끝없이 계 속 조개 여나갈수 있겠는가. 

전기 량에는 더는 쪼갤수 없는 최소전기 량이 있다. 

더는 쪼갤수 없는 최소전기 량을 가진 알갱 이 가 바로 전자이다. 

즉 전자의 전기량은 더는 쪼갤수 없는 가장 작은 전기량으로 
되 여 이것을 전기소량이 라고 부르고 기 호 e 로 표시한다. 
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전기량의 단위 

전기소량 e 는 원자나 분자와 같은 작은 알갱 이들이 띠는 전기 
량의 단위로 쓴다. 

그러 나 보통 물체가 띠는 많은 전기 량을 표시할 때는 1 C (꿀롱) 이 
라는 단위를 쓴다. 전기 량의 국제단위 1 C 은 전기소량과 다음과 같은 
관계가 있다. 

lC =6.25 Xl 0 18 e 

전기 소량 le 를 국제 단위 로 표시하면 


le = 


1 C 

6.25 xl 0 18 


= 1.6 x 10 19 C 


문 제 

1. 마찰에 의해 염 화비 닐 막대 기 가 10 11 개 의 전자를 넘 겨 받았다. 대 
전된 염화비 닐 막대 기 의 전기 량을 전기 소량과 국제 단위 로 표시하 
여라. 

2. 명 주천에 마찰시 킨 유리 가 10 _16 C 으로 대전되 였 다. 몇개의 전자 
가 어디서 어디에로 넘어갔겠는가? 

3 . 세개의 꼭같은 금속구 A , B 및 C 가 있다. 다음의 경우에 구 C 
는 얼마만한 전기 량을 띠겠는가? 구 A 에는 12 X 10_ 1() C 의 전기 
량을 주었다. 

- 1) B 를 A 에 대였다가 땐 다음 C 를 묘에 대였다가 땐다. 
l ) A , B , C 를 동시에 대였다가 동시에 땐다. 

4 . 검 전기 를 만들어보고 물체 의 전기떤 정 도에 따라 검 전기바늘이 
어떻게 벌어지는가를 실험해보아라. 


제4절. 전 류 

서로 다른 두 물체를 마찰하면 두 물체는 다 대전된다. 이 대 
전체가 가지고있는 전기량은 한 물체에서 다른 물체에로 넘어갈수 
있 겠는가. 

어떤 물체들에서 어떤 경우에 전기량이 이동할수 있는가에 대 
하여 알아보자. 
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전 류 

^ 철이나 동과 같은 금속도 마찰하면 대전되겠는가. 
실험을 통하여 이것을 알아보자. 


o 금속막대기를 손에 쥐고 털에 마 
찰한 다음 가벼운 종이띠가까이 
로 가져간다. 이때 종이띠는 끌 
려 가지 않는다. (그림 2-12 의 1) 
O 잘 마른 수지병이나 유리병우에 
털에 마찰한 금속구를 올려놓고 
가벼운 종이띠를 가까이 가져간 
다. 이때 종이띠는 금속구에 끌 
려간다.(그림 2-12 의 ᄂ ) 

O 털 에 대 전된 염 화비 닐 막대 기 를 
금속구에 댔다떼고 금속구가까 
이 에 가벼 운 종이띠 를 가져간다. 
역 시 종이띠 가 끌려간다.(그림 
2-12 의 ᄃ) 

O 두 병우에 금속구를 올려놓고 금 
속선으로 이어놓은 다음 한쪽 구 
A 에 전기떤 막대기를 가져다댄 
다. 그리고 다른쪽 금속구 가까 
이 에 가벼 운 종이 띠 를 가져가면 
종이띠가 끌린다.(그림 2-13) 



T) 



그림 2-12. 금속구의 대전 



실험은 금속도 전기를 띠며 금속을 통하여 대전체의 전기량이 
잘 옮겨간다는것 을 보여준다. 

이 것은 금속에도 전기 를 떤 알갱 이 가 있다는것을 의 미하며 이 
전기떤 알갱 이 에 의하여 전기 량이 한 물체 에 서 다른 물체 에 로 옮겨 
간다는것을 말해준다. 

이러한 전기떤 알갱이들의 흐름을 전류라고 부른다. 
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도체와 부도체 

@ 어떤 물질속으로 전류가 잘 흐르겠는가. 

복# 

o 박검전기의 머리에 대전체를 
대서 전기를 준 다음 금속 
(철)막대기를 박검전기머리 
에 대 본다.(그림 2-14) 이 
때 박검전기의 바늘이 내려 
간다. 

o 유리 막대기를 쥐 고 우와 같은 

실험을 다시 한다. 박검전기의 바늘이 내려가지 않는다. 
o 다른 여러가지 물체를 쥐고 같은 실험을 하여 박검전기의 바늘 
이 내 려 가는가 내 려 가지 않는가를 살펴본다. 

실 험 에 서 본것 처 럼 금속막대 기 를 박검 전 기 머 리에 대 였을 때 바 
늘이 내 려가는것은 박검전기의 전기 량이 금속막대기를 통하여 사람 
의 몸으로 옮겨갔다는것을 말해준다. 

이처럼 금속에서와 같이 전기떤 알갱이들이 잘 흐르는 물질 
을 도체라고 부론다. 동, 알루미니움，금 등 모든 금속들은 다 
도체 이 다. 

그림 2-12 의 1에서 금속막대기를 손에 쥐고 털에 마찰한 다 
음 가벼 운 종이 띠 에 가까이 가져가도 그것 이 끌리 지 않는것 은 마찰 
할 때 금속막대기 가 떤 전기 가 사람의 손을 통하여 몸으로 흘러 나 
갔기때문이다. 이것은 사람의 몸도 도체라는것을 말해준다. 

유리막대기를 박검전기의 머리에 대였을때 바늘이 내려가지 
않는것은 박검전기의 전기 량이 유리막대기를 통하여 흘러나가지 못 
했기 때 문이 다. 

이처럼 전기떤 알갱이가 잘 흐르지 못하는 물질을 부도체(절연체) 
라고 부론다. 유리나 호박，염화비닐, 고무，명주천，류황，사기 
등은 다 좋은 부도체 이 다. 

전기분야에서 는 도체 와 함께 부도체 도 중요하게 쓰인 다.(그림 
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2-15) 즉 부도체는 전기선의 절연, 
피복에 많이 쓰인다. 


S 오뺘닐짢■체》 


면피복《부도제》 


동선 (도체》 


자유전자와 전기나르개 그림 2-15. 전기선의 구조 

앞에서 본것처럼 모든 물질 
은 분자，원자로 이 루어 져 있 다. 전기힘이 없을 때 
금속도 원자들로 이루어져 있 

으며 이 원자에서 일부 전자들은 I 성;'초■약'〜방'육，약' — 

핵주위에 매우 약하게 어세 

다. 그러므로 이런 전자들은 원 、 시我. - M - 이由 c 

자에서 쉽게 떨어져나와 양이온 양이온" ᄂ자유전자 

(핵)들사이의 공간에서 자유로이 n) 

떠돌아다닌다. (그림 2-16 의 1) 전기힘을 받을 때 

이 런 전자들을 자유전자라고 厂、:박:減:쨍、핵 

부론다. 코- Igsf 然 sCmf 

자유전자들은 금속안에서 전 전류 、 

기힘을 받으면 힘의 방향으로 쉽 / 1 

게 옮겨가면서 자기가 띠고있는 양이온 느자유전자 

전기량을 나르게 된다.(그림 니 

2-16 의 ᄂ) 그림 2-1 6. 자유전자의 이동 

금속도체속의 자유전자들처 

럼 외 부힘 을 받아 이 동하면서 전기 를 나르는 전기떤 알갱 이 들을 통 
털어 전기나르 개라고 부론다. 

양이온이 나 음이온들도 다 전기 나르개로 된다. 

그러 므로 전기 나르개 를 많이 가진 물질은 다 도체이 며 전기 나 
르개가 없거나 매우 적은 물질은 부도체이다. 즉 도체속에는 전기 
나르개 가 많고 부도체 속에 는 전기 나르개 가 없 다. 그러 나 부도체인 
종이 나 나무속에도 적 은 량의 전기 나르개 는 있 다. 

도체속으로 흐르는 전류란 바로 전기 나르개 인 자유전자들이 전 
기힘을 받아 힘의 방향으로 이동하는 현상이다. 


전기힘이 없을 때 


■갤 %，숀 之 f 유 之^ 

A A ; A ' 

公‘♦요 서5 <요 i \ ♦접 


- 자유전자 


전기힘을 받을 때 


1■，(資저 

I 흐삶 之냥께之々' 之 jP 之々 

、용久 j ^, 1 ； 

' L 자유전자 


om 2-16. 자유전자의 이동 
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전류의 방향 

전류가 흐르는 방향은 양전기를 떤 
알갱 이 가 운동하는 방향으로 약속한다. 

만일 음전기를 떤 알갱이가 움직이면 
전류의 방향은 그의 운동방향과 반대로 
된 다. 

금속도체에서 전기를 나르는것은 
-전기를 떤 자유전자들이므로 금속도 
체속의 자유전자들은 언제나 전류의 흐름방향과 반대로 움직인 
K 그림 2-17) 

방향이 일정한 전류를 직류라고 부르며 방향이 변하는 전류를 
교류라고 부른다- 

문 제 

1. 전기 줄속에 는 수많은 자유전자들이 들어있으며 이 것 들은 끊임없 
이 운동하고있다. 그러나 보통때 전기줄은 전기를 띠지 않는다. 
왜 그런가? 

2. 도체와 부도체를 각각 5가지 이상 들어보아라. 

3. 도체 인지 부도체인지 모르는 어 떤 막대 기 가 있다. 검 전기 와 모 
직천，염화비 닐막대 기를 가지 고 이 막대 기 가 도체 인지 부도체인 
지 를 알아내 여라. 


전류방향 

- ► 

0 田 任)一» — : 

전류방향 _ 

0 _— 0 ©1 

자유전자 

그림 2-17. 전류의 방향 


제5절. 전기회로 


전류가 흐르기 우 I 한 조건 

강물은 언제나 높은 곳(상류)에서 낮은 곳(하류)으로 호른다. 
이와 마찬가지로 전기떤 알갱이들도 흐르는 방향을 가지며 어떤 조 
건이 마련되여 야만 흐르게 된다. 

현) 전류는 어떤 조건에서만 흐르는가. 

전류를 물흐름과 비교하여 알아보면 쉽게 리해할수 있다. 
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두 금속구 A 와 표를 금속선으로 련 
결 하고 금속구 A 가 +전기를 띠 게 하면 금 
속구 표에 있던 자유전자들이 전기힘을 
받 아 금속구 A 에 로 옮겨가면서 전류를 
이 룬다.(그림 2-18) 

이 것은 마치도 두 물통에서 물높이차 
가 있을 때에만 물이 흐르는것과 비슷하 
다.(그림 2-19) 

두 금속구로 전류가 흐를 때 금속구 
A 의 +전기량은 줄어들고 금속구 묘는 
전자를 넘 겨 준것 만큼 +전기 량이 늘어난 
다. 나중에는 두 금속구가 갈은 량의 
+ 전기를 가지며 결국 자유전자에 작용 
하는 전기힘 이 비겨 전류는 흐르지 못 
하게 된다. 

이것은 물높이가 갈은 두 물통을 관 
으로 이 었을 때 물이 흐르지 못하는것과 같 
다. (그림 2-20) 

_ 물이 계속 흐르게 하자면 어떻게 해 
야 하는가. 

물이 계속 흐르게 하자면 물동 B 에 
흘러 든 물을 쁨프로 퍼올려 다시 물통 A 
에 보내 줌으로써 두 물통의 물높이차가 
계속 보장되 게 하여 야 한다. (그림 2-21) 

이와 마찬가지로 전기떤 알갱이들이 
계속 흐르자면 두끝에서 전기 량의 차이가 
있어 야 한다. 

이 차이를 보장하면서 전기나르개가 
계속 흐르도록 하는 기구가 바로 전지이 다. 

즉 전지는 물흐름길에서 쁨프와 갈은 
역할을 한다. 

전지의 +극은 물흐름길에서 물면이 
높은 물통 A 에 해당되고 -극은 물면이 



A 


B 

— :— 


높이자 

一 _ 

C 


그 

1 

1 — — 


그림 2-19. 물은 높이자■가 
있을 때만 호른다 
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ZIMi 2-21. 물이 계속 호르 
자면 물높이차가 있어야 한 O 
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낮은 물통 B 에 해 당된다. 

물면이 높은 물통의 물이 
중력을 받아 물면이 낮은 물통 
으로 흐르는것처럼 양전기를 4 
띤 알갱 이 는 전기힘 을 받아 + + 

극에 서 -극으로 호른다. (그림 
2 - 22 ) 

물흐름길에서 쁨프가 중력 그림 2-22. 전원 

을 이 기 면서 두 통의 물높이차 

를 유지 해 주는것 처 럼 전지안에 서 는 전기힘 을 이 기 면서 -극에 온 양 
전기 를 +극으로 되 돌려보낸다. 그리하여 +극은 계 속 양전기 를，-극 
은 계속 음전기를 띠게 된다. 

실지 금속도체에서 전기나르개는 전자이므로 전자가 전지의 - 
극에 서 +극쪽으로 옮겨간다. 전지 는 바로 -극에 서 전자들이 를러 나 
가면 서 생 긴 양전 기 를 떤 알갱 이 를 +극에 로 퍼올리 는 역 할을 수행 
한다. 전지 와 같이 전류를 계 속 흐르게 하는 장치 를 전원이라고 부 
른다. 

전기회로와 회로도 

전류가 흐르도록 이어져있는 길을 전기회로 라고 부론다. 

^1 전기회로에 전류가 계속 흐르자면 어떻게 되여야 하는가. 



o 건전지, 작은 전등，스위치를 
전기줄로 련결하고 스위치를 
닫아본다. 이때 전류가 흐르 
면서 작은 전등에 불이 켜진 
다.(그림 2-23) 

실 험 으로부터 전류가 계 속 그림 2 - 23 _ 간단한 전 7 1회로 

흐르기 위하여서는 전기회로에 전원이 있어야 하고 회로가 끊어지 
지 않고 닫겨 져야 한다는것 을 알수 있 다. 

전기회로에서 전등이나 전동기, 다리미와 같은 전기기계나 기 
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구를 부하라고 부론다. 

전기회로를 이루는 전원，부하，스위 
치 등을 기호로 표시하여 그려놓은 그림을 
회로도 라고 부른다. (그림 2-24) 

전기회로도를 그리는데 쓰이는 몇가지 
기호를 그림 2-25 에 보여주었다. 



OMi 2-24. 간단한 회로도 



문 제 

1. 전기 회 로에 는 왜 전원이 들어있어 야 하는가? 

2 . 그림 2-22 에서 전류의 방향을 화살로 표시하고 그 근거를 
밝며 라. 

3. 손전지의 전기회로를 회로도로 그려보아라. 
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제 6 절. 전류의 세기 



r; 터 


imi 2-26. 수도. 
세기 비교 


자■면 S 


S 昌의 


전류의 세기와 그 단위 

굵기가 다른 두개의 수도꼭지 
에 서 나오는 물흐름을 비 교하여 보 
자. 그림 2-26 에서 보는것처럼 분 
명 굵은 관의 수도꼭지에서 나오는 
물흐름의 세기가 가는 관의 수도꼭 
지에서보다" 세다' 

이와 같이 물에서 물흐름의 세 
기에 대하여 말하는것처럼 전류가 
흐를 때에도 전류의 세기에 대하여 
말한다. 전등에 전류가 흐르면 불 
이 켜진다. 이때 불의 밝기는 전등 
에 전류가 세게 흐르는가 약하게 
흐르는가에 관계된다. 

卷) 그러면 전류의 세기란 무엇인가. 

단위시간동안에 도체의 자름면을 지나는 전기량을 전류의 세기 
라고 부론다. (그림 2-27) 



전기량 q 시간 
zm ! 2-27. 도제의 자름면을 
지나는 전기량 


전류의 세기 = 


전 기 량 

전류가 호른 시간 



전류의 세기의 국제단위는 기호 A 로 표시하고 암페 아라고 부른 
다. 1 A 는 Is 동안에 도체의 자름면을 통하여 1 C 의 전기량이 흐를 
때의 전류의 세기와 같다. 

1 A =1 C/Is 

약한 전류의 세기를 측정할 때에는 1 mA (미리암폐아)，1사 A (마이 
크로암페 아)를 쓴다. 

lmA =10 " 3 A 

1 mA =10 _6 A 


가정 들에 서 리 용되 는 여 러 가지 전기 기 구들과 궤 도전차, 전기 기 
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관차에 흐르는 전류의 세기는 다음 ᄉ 

과 갈다. (그림 2-28) 쌔. 


전류계와 그 사용법 

전류계는 전기회로에 흐르는 
전류의 세 기 를 재 는 계 기 이 다. (그 
림 2-29) 

전류계에는 직류전류계와 교류 
전류계가 있으며 용도에 따라 A 계， 
mA 계， mA 계가 있다. 

직류전류계의 눈금판에는 기 호 
A , 교류전류계의 눈금판에는 A 

의 표시가 있다. 

탄) 전류의 세기를 재려면 전류계 
를 어떻게 련결해야 하는가. 

전류계를 사용할 때에는 재려 
는 전류가 직류인가 교류인가 또 
전류의 세 기 가 어 느 정 도인 가를 알 
아보고 거기에 알맞는 전류계를 선 
택해서 써 야 한다. 

전기회로에 전류계를 련결할 
때에는 재려는 전류가 모두 전류계 
를 거쳐 흐르도록 회로의 한 점을 
끊고 그사이에 부하와 전류계를 직 
렬 로 련결해 야 한다. (그림 2-30) 


0.1A 1.5A 

I 년 —j 

0.2A 0.3A 



200A 100 ( 卜 1200A 

그림 2-28. 몇가지 기구에 
호르는 전류의 기 



바늘 


령눈금조절기 


+단자 


OMi 2-29. 전류계 



시 hi 




한 



그림 2-30. 직류전류계의 련결방법 
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50mA, 500mA, 5A 의 단자를 가진 직류전류계 인 경우 다음과 
같이 련결한다. 

전원의 +극과 련결된 전기줄을 전류계의 +단자에 련결한다. 
전원의 -극과 련결된 전기줄을 재려는 전류의 세기가 어느 정 
도인가에 따라 5A, 500mA, 50mA 의 단자를 선택하여 잇는다. 

재려는 전류의 세기를 짐작할수 없을 때에는 먼저 5A 의 단자 
에 이 어보고 알맞는 단자를 선택한다. 

눈금을 읽을 때에는 전류계의 어느 단자를 쓰고있는가를 먼저 
알아보고 그에 맞게 읽어 야 한다. 


[례제] 름팍트전등으로 lh 동안에 360C 의 전기량이 흘렀다면 
이때 를팍트전등으로 흐르는 전류의 세기는 얼마인가? 


풀이. 주어 진것 : f=lh=3 600s 


q =360C 
구하는것: /? 


g _ 360 C 
t 3 600s 


= 0.1 C/s=0.1A 


답. 0.1 A 


문 제 

1. 전기줄의 자름면을 지나 2min 동안에 120C 의 전기량이 지나갔 
다면 전류의 세기는 얼마인가? 

2. 200mA 는 몇 A 와 같은가? 또 몇 mA 와 같은가? 

3. 0.6A 의 전류의 세기로 전등에 5min 동안 전류가 흘렀다. 흘러간 
전기량은 얼마인가? 

4. 1A 의 전류가 흐르는 금속도선의 자름면으로 Is 사이 에 몇개의 
전자가 지 나가겠는가? 

5. 0.2A 의 전류가 흐르는 전등으로 2 880C 의 전기 량이 흘렀다. 전 
등을 몇 h 동안 켰겠는가? 
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제 7 절. 전 압 


물높이가 서로 같은 두개의 
물통 A 와 묘의 밑면을 관으로 
련결하고 그 관안에 수차를 설치 
하면 수차는 돌아가지 않는다. 

이 제 쁨프를 리용하여 그림 
2-31 과 같이 물통 묘에서 A 로 
물을 퍼올리 면 두 물통의 높이차 
가 생겨 관 량끝에 생기는 물의 
압력 차 (수압) 에 의 하여 수차는 
돌아가게 된다. 수차를 돌리는 
힘을 크게 하려면 두 물통의 물 
높이 차를 크게 하여 수압이 커지 
게 해야 한다. 

전기회 로에 들어있는 전원의 
+극은 물면이 높은 물통 A 에 해 
당하고 -극은 물면이 낮은 물통 B 
에 해 당된다. (그림 2-32) 

전원의 +극은 -극의 자유전 
자들을 끌어당기 는 전기힘 을 주 
며 결국 회로에서 전기힘이 일을 
하게 된다. 

이 전기힘 이 하는 일 에 의하여 
는 돌아가게 된다. 

이 처 럼 전기 회 로에 서 전류가 흐 



그림 2-31. 물호를을 
생기게 石 fe 수압 



ZIMi 2-32. 전류가 호를 때 
전기힘은 일을 한다 


전등에서는 불이 켜지며 전동기 
，때 전기힘 은 일 을 하게 된 다. 


전압과 그 단위 

물흐름에 서 두 물통의 높이차가 콜수록 수차를 돌리 는 일 이 커 
지 듯이 전기회 로에 서 는 전원의 +극과 -극사이 에 서《 전기 의 높이차》 
가 콜수록 전기 량을 옮기 는 전기힘 이 하는 일 이 커 진다. 

전기 회 로의 두 점 사이 로 1 C 의 전기 량이 흐를 때 전기힘 이 한 
일과 같은 량을 그 두 점사이에 걸리는 전압이라고 부론다. 
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회로의 두 점사이로《 의 전기량이 흐를 때 전기힘이 한 일이 
셨 라면 전압은 다음과 같이 표시할수 있다. 


수 전기힘이 하는 일 

전압 = - 

전기량 

u = - 

公 

전압은 언제 나 도체의 두 점사이에 걸 린다고 말하며 전압의 크 
기를 전압이 높다, 낮다라는 말로도 표현한다. 

전압의 단위는 IV (볼트) 이다. IV 는 두 점사이로 1 C 의 전기량 
이 흐르면서 하는 일이 1 J 일 때의 전압이다. 

1 V =1 J /1 C =1 J/C 


큰 전압을 젤 때에는 lkv (키로 
볼트)， 1 MV (메가볼트)，작은 전압을 
젤 때에는 lmV (미리볼트)를 쓴다. 
lV =10 3 mV 
lkV =10 3 V 
lMV =10 3 kV 

여러가지 기구에 걸리는 전압 
을 그림 2-33 에 주었다. 

전압계와 그 사용법 

전압계는 전기회로의 임의의 
두 점사이의 전압을 재는 계기이 
다. (그림 2-34) 

전압계에도 직류전압계와 교류 
전압계 가 있다. 직류전압계는 회 로 
에서 기호 Y 로，교류전압계는 V 

로 표시한다. 

탄) 전압을 재려면 전압계를 어떻 
게 련결해야 하는가. 

전압을 젤 때에는 회로를 끊지 



600 V 220 V 


그림 2-33. 몇가지 
기구에 걸리는 전압 



바늘 

령눈금 
조절기 


-단자 +단자 

그림 2-34. 전압계 


48 







않고 전압을 재려는 두 점사이에 
부하와 병렬로 련결하면 된다. (그 
림 2-35) 

300 V , 15 V , 3 V 의 단자를 가진 
직류전압계로 전등에 걸리는 전압을 
재 는 경 우를 보자. 그림 2-35. 전압계의 란결법 

전등에 걸리는 전압을 재기 위 
해서는 전등에 전압계를 병렬로 련결하면 된다. 

즉 전등의 +극에 이어진 단자에는 전압계의 +단자를, 전등 
의 -단자에는 재려는 전압이 어느 정도인가에 따라 300 V , 15 V , 
3 V 단자를 선택하여 잇 는다. 

재려는 전압이 어느 정도인지 짐작할수 없는 경우에는 먼저 
300 V 의 단자를 이 어 보고 알맞는 단자를 선택하여 야 한다. 

문 제 

1. 전등에 10 C 의 전기 량이 흘렀을 때 전기힘 이 한 일 이 2 000 J 이 
였 다. 전등에 걸린 전압은 얼 마인가? 

2 . 건전지，스위치，작은 전등，직류전압계가 있다. 이것을 가지고 
전기회 로를 만들고 작은 전등에 걸리는 전압을 측정해보아라. 

3. 건전지의 전압은 1.5 V ， 름팍트전등에 걸린 전압은 220 V 이 다. 
이 전압들은 각각 어떤 기구로 어떻게 련결하여 어떤 범위에서 
젠 값들인가? 


제8절. 전기저항 

강물이 흐를 때 잘 흐르는가 못 흐르는가 하는것은 강폭이 넓 
은가 좁은가，강바닥이 매끈한가 울통불통한가에 따라 달라진다. 
이와 마찬가지로 도체속으로 전류가 흐를 때 전류의 흐름을 방해하 
는 저항이 있게 된다. 

그러면 전기저항이 란 무엇 이며 전기저항이 어떤 량에 관계되는 
가에 대 하여 보자. 
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전기저항과 그 단위 

전류의 흐름을 방해하는 작용이 도체에 따라 어떻게 다른가를 
알아보자. 


향 

O 건전지，동선，니크롬선，전류계，스위치를 가지고 그림 2-36 과 


같은 전기회 로를 만든다. 

O 먼저 AB 단자에 동선을 
련결한 다음 스위치를 닫 
고 전류계의 눈금을 알아 
본 다 . 

O 다음 CD 단자에 이 동선과 
굵기와 길이가 꼭같은 니 
크롬선을 련결한 다음 스 
위치를 닫고 전류계의 눈 
금을 알아본다. 



ᄀ림 2-36. 피의 저항을 
일이•보는 실험 


이 실험 을 통하여 회 로에 같은 전압이 걸려 있지 만 동선을 련결 
했을 때의 전류의 세기가 니크롬선을 련결했을 때보다 더 크다는것 
을 알수 있다. 이것은 같은 전압이 걸려도 동선으로는 전류가 잘 
흐르고 니 크롬선으로는 전류가 잘 흐르지 못한다는것 을 보여준다. 
즉 니크롬선이 동선보다 전류의 흐름을 방해하는 성 질이 더 크다는 
것 을 알수 있다. 

전류의 흐름을 방해하는 작용의 크기 를 전기저항 또는 간단히 
저항이 라고 부른다. 

전류의 흐름을 방해하는 저 항작용은 도체 의 종류에 따라 다른 
데 이것은 도체가 가지는 고유한 성질이다. 

도체 에 전류를 방해하는 성질 이 콜수록 전기저 항이 크다고 말 
하며 도체 가 전류를 잘 흘러보낼 수록 전기 저 항은 작다고 말한다. 

도체 의 저 항은 요로 표시하며 전 
기회로에서는 그림 2-37 과 같이 표 及 

시한다. - 1 I - 

전기 저 항의 국제 단위 는 (옴) 
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ZIMi 2-37. 저항의 기호표시 




이다. 1요은 IV 의 전압을 걸어줄 때 1 A 의 전류를 홀려보낼수 있는 
도체의 저항이다. 즉 


1 Q =1 V /1 A =1 V/A 

큰 저 항을 젤 때 에는 lkQ (키 로옴), 1 MQ (메 가옴)을 쓴다. 

lkQ = 10 3 Q 
lMQ = 10 3 kQ =10 6 Q 

전기 저 항은 저 항계 (회 로에 서 Q 으로 표시 ) 또는 회 로시 험 기 (테 
스타)로 젠다. 


비 저 항 

전류의 흐름을 방해하는 전기저항은 도체의 종류에 따라 다르다. 
i ^) 그러면 같은 도체에서는 전기저항이 다 같겠는가. 다시말하여 
같은 종류의 도선이라도 굵기와 길이에 따라 전기저항이 달라지겠 
는가. 


향 

O 널판자의 AB 단자에는 가는 
니크롬선을, CD 단자에는 굵 
은 니 크롬선을 늘이고 전지， 
스위치, 전류계와 이어 닫긴 
회로를 만든 다음 스위치를 
닫고 전류계의 눈금을 본 
다. (그림 2-38 의 _1) 가는 
니크롬선을 련결했을 때의 전 
류의 세기가 굵은 니크롬선을 
련결했을 때보다 더 작다. 

O 널판자의 AB 단자에 가는 니 
크롬선을 그대로 두고 CD 단 
자에 그와 굵기는 같고 길이 
가 짧은 니크롬선을 늘여놓 
고 역시 전지, 스위치, 전류 




OM 2-38. 전기저항은 무엇에 
관계도【는가를 알아보는 실험 
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계와 이어 전기회로를 만든 다음 스위치를 닫고 전류계의 눈금 
을 본다. (그림 2-38 의 l ) 길이가 긴 니크롬선을 련결했을 때 
의 전류의 세기가 길이가 짧은 니크롬선을 련결했을 때보다 더 
작다. 


그러면 전기저항은 전기줄의 
굵기와 길이에 어떻게 관계되는가. 

전기줄의 굵기가 작을수록, 도 
선의 길이가 길수록 도선으로 흐르 
는 전류를 방해하는 전기 저 항이 더 
크다. (그림 2-39) 즉 도체의 저항 
은 도선의 자름면적 에 거 물비 례하 
고 도선의 길이에 비례한다. 



저항 2及 



) — 저장 R 


그림 2-39. 도제의 저항따 
길이, 자름면적사이관계 


저항: 비저항〉 도되 



이 식에서 비례결수 "는 도선의 굵기나 길이에는 관계없고 도 
선의 재질에만 관계되는 량으로서 비 저항이라고 부론다. 

다시말하여 비저 항은 자름면적 이 lm 2 이 고 길이 가 lm 인 도선 
의 저항이다. 

비저항의 단위는 U 2- m (옴-메터)이다. : m-m 는 길이가 lm 이 
고 자름면적 이 lm 2 인 도선의 저 항이 1 Q 이 라는것 을 나타낸 다. 

비저 항이 작은 동선이 나 알루미 니 움선은 련결선 (전기 선)으로 
쓰고 비저 항이 큰 니 크롬선은 가열 선 (저 항선) 으로 쓴다. 

몇가지 물질의 비저항 ( xlO _ 8 Q . m ) 


물 질 

비 저 항 

물 질 

비 저 항 

물 질 

비 저 항 

으 

1.62 

월프람 

5.6 

콘스탄탄 

50 

동 

1.7 

철 

10 

구 Q 

96 

알루미니 움 

2.62 

망가닌 

45 

니 크롬 

110 
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가변 저항기 

가변저항기는 저항의 크기가 길이에 비례 
한다는 성질을 리용하여 저항값을 변화시킬수 
있는 일정한 도체로 된 전자요소이다. 

회 로에서 표시는 그림 2-40 과 같다. 

가변저항기를 통하여 회로에 흐르는 전류의 세기와 회로에 걸 
리는 전압을 변화시킬수 있다. 


zm 2-40. 가변저항기 


[례제] 자름면적 이 0.1 mm 2 인 니 크롬선으로 저 항이 80 Q 인 
전기인두를 만들려고 한다. 니크롬선의 길이를 얼마로 하여야 하 
는가? 

■ [. 주어진것: 5=0.1 mm 2 =0.1 Xl 0" 6 m 2 
次 =80 幻 

/7=110 xl 0" 8 Q-m 


구하는것: n 

R = 吐 — , = ^ = 80xQ.1x 10-^ 72 m) 
s p 110xl(T 8 

답. 약 7.27 m 


문 제 

1. 동선이나 알루미니움선은 련결도선으로 리용하는데 강철선이나 
니크롬선은 왜 련결선으로 쓸수 없는가? 

2. 길이가 3.2 m 이고 반경이 0.8 mm 인 철선의 저항을 구하여라. 

3. 자름면적이 1 mm 2 인 어떤 도체 10 m 의 저항이 4. 53 Q 이다. 물질의 
비저항은 얼마인가? 


제9절. 옴의 법칙 


작은 전등에 전지 한개를 이었을 때보다 전지 두개를 직렬로 
이었을 때 전등불이 더 밝다. 왜 그런가를 알아보자. 
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전압과 전류의 세기사이관계 

i ^) 그러면 금속도체에 걸리는 전압과 거기에 흐르는 전류의 세기 
사이에는 어떤 관계가 있겠는가. 


향 



O 전기다리미의 니크롬선 A(lm 
정도)를 전지, 전류계와 직렬 
로 련결하고 니크롬선에 걸리 
는 전압을 절수 있게 전압계를 

병렬로 이어 회로를 만든 그림 2-41 . 니크 S 선에 걸리는 
다. (그림 2-41) 전압과 전류의 세기사이 관계 

O 니크롬선 A 에 한개의 전지를 잇고 전압과 전류의 세기를 젠다. 
O 전지 2 개， 3 개를 잇고 그때마다 니크롬선에 걸리는 전압과 거기 
에 흐르는 전류의 세기를 잰다. 

O 니크롬선 B ( A 보다 저항이 더 크다.)를 가지고 우와 같은 실험 
을 반복하여 두 니크롬선에 걸리는 전압과 거기에 흐르는 전류 
의 세기를 재여 표에 써넣는다. 


전 압 U [ V ] 

0 

1.5 

3 

4.4 

5.7 

전류의 세기 

I [ mA ] 

도선 A 

0 

60 

122 

162 

242 

도선 B 

0 

26 

52 

76 

94 


실험에서 얻은 값들을 가지고 
그라 프를 그려본다. 

가로축에 전압，세로축에 전 
류의 세기의 눈금을 새기고 니크 
롬선 A 와 묘에 대하여 어떤 전 
압에서 얼마만한 전류가 흘렀는 
가를 표시 하는 점 들을 찍 고 선으 
로 잇 는다. (그림 2-42) 

이 선은 원점을 지 나는 꺾 인 
선으로 나타나는데 실험에서 오 
차가 있 다는것 을 주의하면 전 압, 


J [ mA ] 



그림 2-42. 전압과 전류의 
세기사이部비그라프 
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전류의 세기사이관계를 표시하는 그라프가 자리표원점을 지나는 직 
선이라는것을 알수 있다. 

_ 이때 전압을 2배，3배로 크게 하면 어떻게 되겠는가. 

두 그라프가 원점을 지나는 직선으로 표시된다는것은 전압이 
2배, 3배, …로 커지면 전류의 세기도 2배，3배, …로 커진다는것 
을 의 미 한다. 

그림 2- 41에서 같은 전압이 걸렸을 때 두 도선에 흐르는 전류 
의 세기값들을 비교하면 저항이 작은 니크롬선 A 에 흐르는 전류의 
세기가 저항이 큰 니크롬선 B 에 흐르는 전류의 세기보다 크다는것 
을 알수 있다. 다시말하여 금속도선에 흐르는 전류의 세기는 그 도 
선의 저항이 작을수록 크다. 

옴의 법칙 

우의 실험결과를 묶어보면 다음과 같다. 

금속도선에 흐르는 전류의 세기는 거기에 걸린 전압에 비례하고 
금속도선의 저항에 거물비례한다. 이것을 옴의 법칙이라고 부론다. 


전류의 세기 = 

_ 전압 


저항 

卜 U 


R 



[례제】 3 V 의 전압이 걸렸을 때 200 mA 의 전류가 흐르는 도체 
의 전기저항은 얼마인가? 이 도체에 12 V 의 전압이 걸리면 얼마만 
한 전류가 흐르는가? 이 도체에 500 mA 의 전류가 흐르게 하자면 
얼마의 전압을 걸어야 하는가? 

풀이. 주어진것: U x =3 V , I x =200 mA 
U 2 =12 V , I 3 =500 mA 

구하는것: 次?，/ 2 ?, U 3 ? 


유의 법칙에 의하여 /=| - R - u i - ik-^ Q 


h 


U 2 _ 12 V 
15 Q 


0.8 A 


55 




"3 = I 玄 R = 0. 5 A • 15 Q = 7. 5 V 

답. 150.8 A , 7.5 V 


문 제 

1. 3 V 의 전압에서 전류의 세기가 20 mA 인 전류가 흐르는 도체의 
저항은 얼마인가? 

2. 저항이 40 Q 인 도체에 5 V 의 전압이 걸렸을 때 흐르는 전류의 
세기를 구하여라. 

3. 저 항이 44 □ 인 도체 에 5 A 의 전류가 흐를 때 도체 에 걸린 전 압 
은 얼마인가? 

4. 220 V 의 전압에서 0.1 A 의 전류가 흐르는 금속도체가 있다. 이 
도체에 180 V 의 전압이 걸렸을 때 흐르는 전류의 세기는 얼마 
인가? 

5. 전압이 15.75 V 일 때 도체에 흐르는 전류의 세기가 4.5 A 라면 
전류가 3 A 일 때 전압은 얼마인가? 


제10절. 직렬회로에서 전류의 세기, 전압, 저항 


한 전등(도체)에 프르는 전류가 다음 전등(도체)에 그대로 모 
두 흘러들어가게끔 이어진 전기회로를 직렬회로라 고 부론다. (그림 


2-43) 

직렬회로에서 전류의 세기 

탄) 직렬회로에서 도체들에 흐르는 전 
류의 세기는 어떻게 되는가. 

향 

O 그림 2-43 과 같이 직 렬회 로를 만든다. 
O 이 회로의 n 점을 끊고 거기에 전 
류계를 이어 전류의 세기를 재여 
본다. 



그림 2-43. 직렬회로에서 
전류，전압말아보기 
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O 같은 방법으로 L 점과 t 점을 끊고 전류계를 잇고 전류의 세기 
를 재여본다. T ， L , C 점에서 전류의 세기는 다 같다. 

이 실험 에 서 다음과 갈은것 을 알수 있다. 

직 렬 회 로에 서는 하나의 자름면을 지 나는 전류가 그대 로 다음 
자름면에 호른다. 즉 직렬회로에서 전류의 세기는 어디서나 같다. 



직렬회로에서 전압 

현) 그러면 직렬회로에서 도체들에 걸리는 전압은 어떻게 되는가. 

O 그림 2-43 에서 전등 A 에 걸리는 전압 아 ("1 점과 L 점사이)， 
전등 표에 걸리는 전압 [/2 (L 점과 c 점사이), 두 전등에 걸리 는 
전체 전압 {八기점과 t ; 점사이)를 측정 하고 비 교한다. 이때 두 
전등에 걸 린 전압은 매 개 전등에 걸 린 전압의 합과 같다. 

O 도선에 걸리는 전압 (c 점과 근점사이)을 재면 0과 같다. 

O 전원의 두 단자사이전압(기점과 d 점사이)은 두 전등에 걸리는 
전압과 같다. 

실험을 통하여 다음과 같이 결론지을수 있다. 

직렬회로에 걸리는 전압은 매개 도체에 걸리는 전압들의 합과 
같다. 


U = 1八 + u 2 


직렬회로에서 전기저항 

그림 2-43 에서 두 전등의 저 항을 각각 R u i ? 2 이 라고 하자. 옴 
의 법칙에 따라 사와 요2에 걸리는 전압을 구하면 

Ui = IRi 
U 2 = I R 2 

두 전등에 걸리는 전압이 U = U 1 + U 2 = IR X + IR 2 =1(^ + R 2 ) 
이고 두 전등의 전체 저항을 요라고 하면 (7=/ 穴이므로 두 식을 비교하 
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면 穴三사+此로 된다. 

직렬회로에서 전체 전기저항은 매개 도체의 전기저항들의 합과 
같다. 


R = + i?2 


도체의 직렬련결은 명절날 장식등이나 무리등에서 많이 리용되 
고있 다. 

[례제] 태양절을 맞으며 가로수들을 색전등으로 장식하려고 한 
다. 색전등은 12V 의 전압에서 쓸수 있는것들이다. 220V 의 전원을 
리용하여 색전등을 켜 려면 꼭같은 전등 몇개를 어떻게 련결하여 야 
하겠는가? 

풀이. 주어진것: J 7 i =12 V 

_ U 2 =220 V 

구하는것 : K ? 

직렬회로에서 전체 전압은 매개 전등에 걸리는 전압들의 합과 
갈으므로 12 V 짜리 색전등을 다 직렬로 련결하면 된다. 

TT ??0V 

U = nU l - 사 = 쓰 = 쓰스 Ul 8.3( 개) 

1 U , 12 V 

답. 19개를 직렬로 련결해야 한다. 


문 제 

1. 어떤 회 로에서 세개의 저 항을 직 렬로 련결하고 거기 에 220 V 의 
전압을 걸어주었더니 첫째 저항에는 55 V , 둘째 저항에는 85 V 
의 전압이 걸 리 였다. 셋째 저 항에 걸린 전압은 얼마인가? 

2. 저항이 각각 30 Q , 70 Q 인 두 전등을 직렬로 이은 회로에 200 V 
의 전압을 걸었다. 회로에 흐르는 전류의 세기와 매 전등에 걸 
리는 전압을 구하여라. 

3. 두개의 꼭같은 110 V 용전등을 220 V 의 전원에 련결하여 쓸수 있 
겠는가? 어떻게 하면 되겠는가? 전등 1개의 저항이 275 Q 6 1 라 
면 이 회로에 흐르는 전류의 세기는 얼마이겠는가? 
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천앙계의 4정#계 홑•구기 


재려는 전압(요에 걸리는 전압)의 값이 전압계의 측정한계를 넘는 경우 전 
압계와 직렬로 부가 저항을 련결하여 측정범위를 넓힐수 있다. 실례로 100 V 까 
지 측정할수 있는 전압계로 임의의 더 높은 전압을 측정할수 있게 개조할수 
있 다. 


그림 2-44 와 같이 전압계와 직렬로 를 
련결하면 재려는 높은 전압 C /는 전압계와 저항 
요부에 나뉘여 걸린다. 

전압계의 내부저 항을 Rv , 전압계 에 최대 
로 흐를수 있는 전류의 세기를 /라고 하자. 
전압계에 걸리는 전압 Uy=IRy 

i ? 부에 걸리는 전압 [/ 부 =/ i ? 부 

전압계로 흐르는 전류의 세기는 요부로 흐 



르는 전류의 세기와 같다. 


Uy 나부 

i? 부 


i? 부 


U, 


- R ', 


U - U ', 


-R„ 


U v U w 

그러면 이만한 부가저항을 전압계와 직렬로 달아주면 된다. 


제11절. 병렬회로에서 전류의 세기, 전압，저항 


회로에 흐르는 전류가 전등(도체)들에 갈라 져 흐르도록 이어진 
회 로를 병1회로라 고 부른다. (그림 2-45) 




그림 2-45. 도제의 병렬련결 
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우리가 사는 집의 매 방들이나 학교의 교실마다 설치된 여러개 
의 전등들은 모두 병렬로 련결되여있다. 또한 집에서 사용하는 모 
든 전기제품들은 병렬로 련결된다. 

병■회로에서 전류의 세기 

병렬련결된 도체에서 전류의 세기는 어떻게 되는가. 



O 그림 2-45 와 같이 회 로를 구성한다. 

O 회로의 기점을 끊고 전류계를 이어 두 전등에 흐르는 전류의 세 
기를 젠다. 

o 회로의 L , C 점들을 끊고 전류계를 이어 첫 전등 A 에 흐르는 
전류의 세기와 둘째 전등 묘에 흐르는 전류의 세기를 젠다. 이 
때 전체 전류의 세기는 매개 전등에 흐르는 전류의 세기들을 
더한것과 같다. 

회 로에 서 전류가 갈라지거 나 합쳐지 는 점 "1( 또는 5) 을 분기점 
이 라고 부른다. 

실험으로부터 다음과 같은 결론을 내 릴수 있다. 

병렬회로에서 분기점으로 들어가는 전류의 세기는 거기에서 갈 
라져 나오는 전류의 세기들의 합과 같다. 



병렬회로에서 전압 

병렬회로에서 전압은 어떻게 되는가. 



O 그림 2-45 에서 매 전등에 걸 리는 전압을 재 여본다. 즉 전등 A 
에 걸리는 전압 J / i(l 점과 ᄅ점사이)，전등 묘에 걸리는 전압 
나 2 (ᄃ점과 근점사이)은 같다. 

O 두 분기점사이에 걸리는 전압 나(기점과 h 점사이)와 전원의 단 
자전압 단('거점과 d 점사이)을 재고 비교한다. 이때도 두 전 
압은 다 같다. 

실험으로부터 다음과 같이 말할수 있다. 
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병렬회로에서 매 도체(전등)들에 걸리는 전압은 다 같다. 


U= Ui = u 2 


병렬회로에서 저항 

그림 2-45 에서 두 전등의 저항을 각각 Ri , 穴2이 라고 하자. 
병렬회로이므로 두 저항에 걸리는 전압은 다 같다. 


즈 


이 아치， 


h = 


또 

Ri 


公2 = ’2" 穴2 


^2 


U 2_ 

r 2 


한편 병렬회로에서 전체 전류의 세기는/+， 2 이므로 


71 + 72 융동 


이 다. 전체 저항을 요라고 하면 — = —+ — 

R R 2 

여 기 서 전 압은 = [가 = [/ 2 이 므로 

1 _ 1 1 

1 = T X + J^ 

로 된다. 병렬회로의 전체 저항의 거꿀수는 매개 전기저항의 거꿀 
수들의 합과 같다. 


1 _ 1 

1 

+—— - 

-> R= 」 느노 


馬 

Ri + R 2 


[례제] lkQ 의 전기저항을 가진 전등 5개를 병렬로 련결한 회 
로에서 200 V 의 전압을 걸었을 때 그 회로에 흐르는 전체 전류의 
세기는 얼마인가? 

풀이. 주어진것 : i ? i = lkQ=l 000 Q 
«=5 개 


C /=200 V 


구하는것 : I ? 
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R= 소노 

及1 + 公‘2 

미 2 이라면 씨농 

마찬가지로 꼭같은 저항 «개를 병렬로 련결하면 전체 저항은 
한개 저 항의 크기를 그 저 항의 개수로 나눈것과 같다. 즉 

穴=즈“브으으 = 200( Q ) 

乂쇼 ⑷ 

R 200 Q 

답. 1 A 


1. 두 도체를 병렬로 잇고 6 V 의 전압을 걸었다. 첫째 도체에 
1.2 A , 둘째 도체에 0.6 A 의 전류가 흘렀다면 매 도체의 저항과 
회로전체의 저항은 얼마인가? 여기서 무엇을 알수 있는가? 

2. 30 Q 의 저항과 20 Q 의 저항이 병렬로 련결되였다. 30 Q 의 저항 
에 흐르는 전류의 세기가 0.8 mA 일 때 다른 저항에 흐르는 전 
류의 세기와 분기점에 흘러들어온 전체 전류의 세기를 구하여라. 

3. 학교방송망에 매개 저항이 4 000 Q 인 고성기 20개를 병렬로 이 
었다. 방송망의 전압이 30 V 라면 매개 고성기에 흐르는 전류의 
세기와 분기점에 홀러드는 전체 전류의 세기를 구하여라. 


I 다리써 


문 제 



천4계의 4정#계 홑•구기 


재려는 전류여에 흐르는 전류)의 값이 
전류계의 측정한계를 넘는 경우 분기저항(분 
류기)을 써서 측정범위를 넓힐수 있다.(그림 
2-46) 

분기저 항 요분을 전류계와 병 렬로 련결하 
면 穴에 흐르는 전류는 전류계와 요분에 흐르는 



及분 


—•' /분 



2-46. 전류계의 
측정한계 늘구기 
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전류의 세기의 합과 같다. 즉 


1= ， A + I 분 

그리고 그림에서 보는것처럼 전류계와 분기저항 요분은 병렬로 이어졌으므 
로 두끝에 걸리는 전압은 같다. 

Ua= u 분 
Ia Ra = I-Sr 及_분 

따라서 R 분」느 Rx = 丄느 — ■ R a 만 한 분기 저 항을 전류계와 병 렬 로 

1 분 /_/ A 

달아주면 된다. 


[복습문제】 

1. 마찰한 두 물체가 서로 다른 종류의 전기를 띠고있다는것을 어 
떻게 알수 있는가? 

2. 비 날론솜에 마찰한 염 화비 닐 막대 기 를 미 는 전기 와 끌어당기 는 
전기는 각각 어떤 부호의 전기인가? 

3. 모직 천 에 마찰한 유리 막대기 와 명 주천 에 마찰한 염 화비 닐 막대 기 
가 있 다. 이 때 다음 문장에 서 정 확한것 을 하나 선택하여 라. 

1) 유리 막대 기 와 염 화비 닐 막대 기 는 서 로 골어당긴 다. 

L ) 유리 막대 기 와 염 화비 닐막대 기 는 서 로 밀어버린다. 

n ) 유리막대기와 염화비닐막대기사이 에는 아무런 힘도 작용하 
지 않는다. 

4. 수지로 만든 빗으로 머리를 빗을 때 빗과 머리카락은 각각 어떤 
전기를 띠는가? 

5. 산소원자에 는 전자가 8개 들어있다. 산소원자핵의 전기 량은 얼 
마인가? 

(답. +8 e ) 

6. 대전된 물체가 있다. 이 대전체가 떤 전기가 +인지 -인지 검전 
기로 알아보고 그 원리를 설명하여라. 
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7. 다음 문장에서 정확한것을 찾아보아라. 

양전기를 떤 물체를 검전기의 머리에 가져다대면 검전기는 양전 
기를 떤다. 그 원인은 

1 ) 원자핵 의 양전기 가 물체 로부터 검 전기 로 옮겨 가기 때 문이 다. 
1_) 전자가 양전기를 띤 물체로부터 검전기로 옮겨가기때문이 다. 
n ) 전자가 검전기로부터 양전기를 띤 물체에로 옮겨가기때문 

이다. 

2) 원 자핵 이 검 전기 로부터 양전기 를 떤 물체 에 로 옮겨 가기 때 
문이다. 

8. 털에 마찰한 염 화비 닐막대 기 가 띤 전기 량이 10 _8 C 이 다. 몇개의 
전 자가 어 디 에 서 어 디 에 로 옮겨 갔겠는가? 

(답. 6.25 X 10 10 개) 

9. 다음 글에 서 정 확한것 을 찾아내 여라. 

1) 금속은 언제 나 도체 이다. 따라서 도체 는 언제 나 금속이 다. 

L) 액체와 기체는 도체로 될수 있다 . 

t 그) 전자는 곧 전기 나르개이 다. 따라서 금속에서 전기 나르개는 
곧 전자이 다. 

10. 건전지 1개에 작은 전등 2개를 병렬로 련결하였다. 다음과 같 
은 회로도를 그려보아라. 

"1) 2개의 전등을 동시에 켜고 동시에 끄는 경우 
L ) 2개의 전등을 따로따로 끄는 경우 

11 . 한 전등에 0.2 A 의 전류가 흐르고있다. 이 전등에 10 s 동안에 
흐른 전기 량을 전기 소량의 단위 로 표시하면 얼 마인가? 

(답. 1.25 X 10%) 

12 . 다음의 식 이 옳은가? 틀린것을 고쳐 라. 

ᄀ ) 1A=1 000//A ᄂ ) lmA=l 000A ᄃ ) 1//A=1 000mA 

13. 탁상선풍기의 전동기에 0.18 A 의 전류가 호른다. 이 전동기 
에 216 C 의 전기 량이 지 나갔다면 선풍기 를 몇 min 동안 돌렸 
겠 는가? 

(답. 20min) 

14. 전류계와 전압계를 사용하는데서 차이점은 무엇이며 전류계와 
전 압계 사용에 서 주의할 점 은 무엇 인가? 
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15. 그림 2- 47과 같이 회로를 련결하 
였다. 여기서 잘못된 점을 밝히고 
고쳐 그려 라. 

16. 전기화된 철도에서 어떤 두 정거장 
사이의 거리가 10.5 km 이다. 두 
정거장사이에 늘인 동선의 저항이 
1.78 Q 이라면 동선의 자름면적은 
1.7 X 10 " 8 Q - m 이다. 

17. 굵기 가 고른 전기줄을 다섯 토막으로 똑같이 갈라서 하나로 묶 
어놓았다. 이때 그의 저항이 1 Q 이라면 전기줄의 처음저항은 
얼마였겠는가? 

(답. 25 Q ) 

18. 자름면적이 lnim 2 인 론스 탄탄선 20 m 를 감아서 가변저항기를 
만들었다. 이 가변저항기로 저항을 어떤 범위에서 변화시킬수 
있는가? 론스 탄탄선의 비저 항은 5 xlO _7 Q . m 이 다. 

(답. 0 Q - 10 요) 



얼마인가? 동의 비저항은 
(답. 약 lcm 2 ) 


19. 


20 . 


다음의 말이 정확한가를 판단하여 라. 

1) 도체의 전기저항은 전압에 비례하고 전류의 세기에 거끌 
비례 한다. 

l ) 전압이 높아지면 전류의 세기가 커지므로 저항은 작아진다. 
c ) 전압이 높아지면 전류의 세기가 커지므로 저항은 커진다. 
5 ) 전압이 일정해도 전류가 많이 흐르면 저항은 커진다. 
n ) 전압이 일정해 도 전류가 많이 흐르면 저 항은 작아진다. 

U ) 도체 의 전기 저 항은 전 압이 나 전류의 세 기 에 관계 없 이 
일 정 하다. 

그림 2-48 은 세개의 도체들에서 전 
류의 세기와 전압사이의 관계를 표시 
한 그라프이 다. 매 도체의 저항을 구 
하여 라. 

(답. 4 Q , 20 Q , 40 Q ) 
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引. 도체 에 걸린 전압이 4V 일 때 전류의 세기 가 0.2A 이 다. 전압 
이 8V, 20V 걸릴 때 전류의 세기는 각각 얼마이겠는가? 

( 답 . 0.4A, 1A) 

22. 저 항이 17.5Q 인 작은 전등에 12s 동안에 1.92C 의 전기 량이 
흘렀다. 이 전등의 두끝에 걸린 전압은 얼마인가? 

( 답 . 2.8V) 

23. 어떤 가변저항기의 총저항은 lkQ 이고 최대전류는 0.2A 이다. 
이 저항기로 조절할수 있는 전압의 범위는 얼마인가? 

( 답 . 0V - 200V) 

24. 그림 2-49 에서 전압계가 4V 

를 가리킨다면 전류계 는 얼 마 
를 가리키며 회로전체에 걸리 
는 전압은 얼마이겠는가? 그림 2-49 

( 답 . 0.5A, 10V) 

25. 전기회로에서 저항값이 2 Q , 3Q 및 5Q 인 저항체들이 직렬로 
련결되 여있 다. 회 로에 걸린 전체 전압이 20 V 라면 회 로에 흐르 
는 전류의 세 기 와 매 개 저 항체 에 걸 리 는 전 압들을 구하여 라. 

풀이방향. 저 항체 세개를 직렬련결하는 경우는 두개의 저 항체를 

직렬로 련결한 경우와 꼭갈은 방법으로 구할수 있다 
는것을 생각하여 라. 

( 답 . 2A, 4V, 6V, 10V) 

26. 두 도체를 직렬로 이은 회로에 0.4A 의 전류가 흘렀다. 첫째 
도체에 2V, 둘째 도체에 4V 의 전압이 걸렸다면 매 도체의 저 
항과 회로전체의 저항은 얼마인가? 

( 답 . 5Q, 10Q, 15Q) 

27. 그림 2-50 에서 도체 차에 흐르는 
전류의 세기는 2 A 이고 회로로 흐 
르는 전체 전류의 세기는 3 A 이다. 

도체 此의 저 항을 구하여 라. 

( 답 . 20Q) 

그림 2-50 
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28. 그림 2-51 과 같이 저항 穴1 =1.3 Q , 馬 =2 Q , 穴 3 = 3 Q 들이 련 


결되였다. 전원전압은 15 V 이다. 

1) 점 A , (그사이의 저항을 구하여 라. 
L ) 점 B , C 사이에 걸리는 전압은 얼 
마인가? 

c ) 저 항 R 2 , 穴 3 에 흐르는 전류의 세 
기는 각각 얼마인가? 


A 及! H h 

a H ——在 
N H 

R 3 


-폅】]_ 

그림 2-51 


(답. ᄀ ) 2.5 Q ᄂ ) 7.2 V 
ᄃ ) 3.6 A , 2.4 A ) 

29. 직렬로 이은 두 저항에서 한 저항은 다른 저항보다 «배 크다. 
이것을 병렬로 이은 다음에 직렬로 이었을 때와 갈은 전압을 
걸어주었다. 전류의 세기는 어떻게 변하겠는가? 

(답. 쓰土보배) 

n 

30. 3층으로 된 학교청사의 매 층마다 전기종이 설치되 여있다. 경 
비실，사무실，교장실에서 종을 각각 울릴수 있도록 하자면 회 
로를 어떻게 구성해야 하는가? 

31. 작은 나무통의 겉에 두개의 작은 전등과 스위치가 나와있다. 
스위치를 닫으면 한등만 밝게 켜지고 스위치를 열면 두개의 등 
이 모두 어둡게 켜진다. 통속의 회로가 어떻게 구성되였는가를 
회로도로 그려라. 
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제 3 장. 전류의 작용 


위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《날로 늘어나는 전력에 대한 수요를 원만히 보장하는 가장 빠른 
길은 대규모 발전소건설을 다그치는것과 함께 중소규모발전소건설을 전 
군중적운동으로 벌리는것입 니다.〉〉 

전력은 공업과 농업을 비롯한 인민경제 모든 부문을 움직이는 
기본동력으로 되고있다. 공장의 기계들과 농촌의 양수기나 랄곡기 
그리고 전기기관차나 궤도전차도 다 전류가 흐를 때 돌아가는 전동 
기에 의하여 움직 인다. 또한 전류는 열을 내여 강철도 녹이며 용접 
도 하고 전등을 켜며 전열기도 달구어준다. 

이와 같이 도시와 농촌，공장과 철도，학교와 살림집에 이르기 
까지 전기를 쓰지 않는 곳이 란 없다. 

이 장에서는 전류가 흐를 때 나타나는 여 러가지 작용과 그 리 
용，간단한 가정전기회로, 전기의 안전한 사용방법에 대하여 학습 
한다. 


제1절. 전류의 일과 전력 

현 전류의 일이란 무엇인가. 

도체에 전류가 흐르는것은 도체속의 전기떤 알갱 이들이 전기힘 
을 받아 옮겨 가는 현상이다. 물체에 힘 이 작용하여 그 물체가 옮겨 
가면 그 힘은 일을 한다고 말한다. 마찬가지로 전류가 흐를 때 전 
기힘은 전기진 알갱이를 나르는 일을 한다고 말할수 있다. 이처럼 
전류가 흐를 때 전기힘이 하는 일을 전류의 일이라고 부론다. 

전류의 일의 크기와 단우 I 

력학적일은 힘과 힘의 방향으로 옮겨간 거리를 곱한 값으로 크 
기를 정했다. 그러나 전류가 흐를 때 전기힘이나 전기떤 알갱이들 
이 옮겨 간 거리를 재는것은 어렵 다. 
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그러면 전류가 하는 일은 어떻게 구하는가. 

전류가 하는 일의 크기는 전기회로에서 쉽게 절수 있는 전압이 
나 전류의 세기로써 나타낼수 있다. 

전압 구하는 공식 = i 에서 J 이 고 전류의 세기 구하 

公 

는 공식 / = + 에 서 다 = 八 이 므로 전류의 일 은 A = UIt 로 된 다. 

즉 전류가 한 일의 크기는 전압，전류의 세기, 전류가 흐른 시 
간을 곱한 값과 갈다. 


전류의 일 = 전압 x 전류의 세기 x 시간 
A = UIt 


전류의 일의 단위는 1 J (즐)이다. 1 J 은 IV 의 전압에서 1 A 의 
전류가 Is 동안 흐르면서 한 일의 크기와 같다. 

1 J =1 VX 1 AX 1 s =1 V - A-s 


전력과 전력량 

실험 에 의하면 전기 기 구나 기 계들이 전류가 흐를 때 밖에 할수 
있는 일의 크기는 전기힘이 전기떤 알갱이를 나르는 일과 크기가 
같다. 결국 전기기구나 전기기계가 하는 일은 전류의 일을 구하는 
공식으로 나타낼수 있다. 


A = UIt 

그런데 전기 기구나 전기 기 계들에 는 전자손목시 계 나 전자수산기 
처럼 작은것도 있고 전기기관차처럼 큰것도 있으며 따라서 이것들 
이 같은 시간동안에 하는 일도 같지 않다. 그러므로 전기기구나 전 
기 기계들이 같은 시 간동안에 얼마나 많은 일을 할수 있는가를 전류 
의 일능률로 나타낸다. 

전류가 단위 시 간동안에 하는 일 즉 전류의 일 능률을 전력 이라 
고 부론다. 

별) 그러면 전력은 어떻게 구하는가. 

전력은 단위시간동안에 전류가 하는 일이므로 전류가 한 일을 
시간으로 나누어 구할수 있다. 
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전력을，라고 표시하면 


P- 


A Ult 


t 


:U I 


로 표시된다. 

전력은 전압과 전류의 세기를 곱한 값과 같다. 


전력 = 전압 x 전류의 세기 

P = UI 


전력의 단위는 1W (와트)이다. 즉 1W 는 IV 의 전압에서 1A 의 
전류가 흐를 때의 전력과 같다. 

1W=1V-A 

큰 전력을 표시할 때에는 lkW (키로와트)， 1MW (메가와트)를 쓴다. 


lkW=l 000W 

1MW=1 000kW=l 000 000W 

모든 전기기구나 전기기계들 
의 명 판에 는 그 기 구가 정 상적으 
로 동작할 때 의 전력값이 표시 되 
여 있는데 이 값을 정격 전력이라고 
부론다. 

몇가지 전기기구와 전기기계 
의 정격전력을 그림 3-1 에 표시 
하였다. 

전력과 시 간을 곱한 값 즉 전류 
가 하는 일을 전력량이 라고 부론다. 


冒 o r 느 


0.0003W 

18W 20W 

300W 

200W 

? ■ 

80W 

600W 



150W 120W 60W 

om 3-1. 몇가지 기구들의 
정격전력값 


전력량 = 전력 X 시간 
A = Pt 


전력량은 전기의 생산량이나 소비량을 표시하는데 쓴다. 전력량 
의 단위에는 1 W.S (와트-초)， lW.h (와트-시)， lkW.h (키로와트-시) 
가 있다. 

lW-s = 1 J 

lW-h = 1WX 3 600s = 3 600J 
lkW.h = 1 000Wx 3 600s = 3.6 x 10 6 J 
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lkW . h 는 lkW 의 전력 으로 lh 동안에 소비하는 전력 량과 같다. 
그림 3-2 에 lkW . h 의 전력량으로 할수 있는 일을 보여주었다. 



소|듈 1.6 kg 비료 0. 7 kg 


着질 또 a 겨- 

양수기 36 m 3 무궤도전차 850 m 



천 11 m 물 10 kg 

그림 3-2. lkW • h 로 
할수 있는 일 



ZIMi 3-3. •전력계 


우리는 일상생활에서 전기를 얼마나 소비했는가를 적산전력계라 
고 부르는 전력 량측정 기 구로써 측정한다. (그림 3-3) 


문 제 

1. 전동기가 220 V 의 전압에서 lOmin 동안 일하였다. 전동기에 흐르 
는 전류의 세기가 3 A 라면 전류가 한 일은 얼마인가? 

2. 어느 한 가정에서 하루에 18 W 짜리 름팍트전등 4개를 4 h 동안 
켜고 300 W 짜리 전기다리미를 30 min , 80 W 짜리 TV 를 3 h , 
120 W 짜리 랭동기 를 8 h 동안 쓴다. 이 가정 에 서 하루에 소비하 
는 전력 량은 얼마인가? 

3. 어느 학교에서 100 W 짜리 백열전등 100개를 그와 같은 밝기를 내 
는 18 W 짜리 름팍트전등으로 바꾸었다. 하루에 평균 2 h 씩 전등을 
켰다면 1년 (365 일간)동안 절약한 전력 량은 얼마인가? 

4. 자기 집 에서 쓰는 전기 기 구에 표시 된 전력값과 하루동안에 그 
전기 기 구를 사용하는 평 균시간을 알아보고 한달동안에 소비 되 
는 전력량을 구하여라. 
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제 2 절. 전류의 열작용 


전열과 줄의 법칙 

우리가 흔히 쓰는 전기다리미, 전기밥가마 등에 전류가 흐르면 
높은 온도로 가열된다. 이것은 도체에 전류가 흐르면 열이 발생하 
며 전류가 열을 내는 작용을 한다는것을 보여준다. 

이 처 럼 전류에 의 하여 생 기 는 열 을 전열이 라고 부른다. 

현) 그러면 도체 에 전류가 흐를 때 나오는 열 량은 무엇에 관계되는가. 


월# 



O 열량계에 20 °C 의 물을 100 g 정도 넣어 
물의 온도가 1°C 만큼 올라갈 때 420J 
의 열 량을 받는 열 량계를 준비 한다. 

O 열량계와 6 Q 의 저항선， 6 V 의 전원，전 
류계，전압계로 그림 3-4 와 같은 회로 
를 만들고 열량계의 물의 온도를 측정 
한다. 

O 스위치를 닫고 열량계의 물을 저으면서 
3min, 6min 동안에 올라간 온도를 측정 
한다. 

O 전압계와 전류계의 눈금을 읽는다. 

O 올라간 온도에 따라서 열량계가 받는 열량(저항선에서 나온 열 
량) 을 계산하고 표에 적는다. 

O 전압 X 전류의 세기 x 시간의 값을 계산하여 표에 적는다. 




가열선 


그림 3-4. 저항선에서 
^[•오는 열량측정 


전류가 흐른 시 간 [S] 

0 

180 

360 

열량계의 물의 온도 [° c ] 

20 

22.6 

24.3 

올라간 온도 [° c ] 


2.6 

4.3 

열량 [ J ] 


1 100 

1 800 

UIt [ V - A - s ] 


1 100 

1 800 
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실험결과로부터 다음과 같이 말할수 있다. 

저항선에 전류가 흐를 때 나오는 열량은 저항선에 걸리는 전압, 
저항선에 흐르는 전류의 세기, 전류가 흐른 시간을 곱한 값과 같다. 


열량 = 전압 X 전류의 세기 X 시간 

Q = UIt 


#저 항선에 전류가 흐를 때 나오는 열 량과 도체 의 저 항사이 에 는 
어떤 관계가 있는가. 

옴의 법칙에 따라 저항선에 걸리는 전압은 U = I 及이므로 이것 
을 웃식에 넣으면 저항선에 전류가 흐를 때 나오는 열량은 다음과 
같다. 


열량 = 전류의 세기의 두제곱 x 저항 x 시간 

Q = I 2 Rt 


전류가 흐를 때 도체에서 나오는 열량은 전류의 세기의 두제곱 
과 도체의 저항, 전류가 흐른 시간을 곱한 값과 같다. 이것을 줄의 
법직 이 라고 부른다. 

줄의 법칙은 전기회로에서 전류가 흐를 때 생기는 열량의 크기 
를 결정 하는 법 칙 이 다. 

직렬회로에서 나오는 열량 

직렬로 련결된 도체들에 흐르는 전류의 세기는 다 같다. 따라 
서 직렬회로에서 나오는 열 량은 


Q = I 1 Rt 

즉 직 렬회로에서는 저 항이 큰 도체 에서 더 많은 열 량이 나온다. 
실례로 전기다리미에 전류가 흐 
를 때 련결도선과 다리미의 저항선은 
직렬로 련결되였으므로 같은 전류가 
흐르지만 련결도선은 가열되지 않고 
저 항선만 빨갛게 가열된다. (그림 3-5) 

이것은 련결도선의 저항보다 가열선 그림 3-5 . 전기다리미에서 
의 저 항이 훨씬 크기때 문이 다. 나오는열량 
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전열의 리로운 점과 해로운 점 

저항선에서 나오는 전열은 전기 
다리미，전기인두, 전기밥가마, 한증 
탕가열기 등 각종 가열장치들 그리고 
주택의 난방，강철공장의 전기로 등 
여 러 분야에서 효과적 으로 리 용되 고 
있다.(그림 3-6 의 I ) 

그러나 변압기, 전동기， TV 와 
갈은 전기기구들이나 전기선의 접 
촉부에서 나오는 열량은 쓸모없이 
전기 를 랑비 하거 나 기 구를 못쓰게 
할수 있다. 그러므로 이런 해로운 
전열 을 적 극 방지 해 야 한다. (그림 
3-6 의 ᄂ) 



전열기 M 


전기인두 


輪“ 

'다리미 




그러므로 전열기의 저항선으로는 비저항이 크고 높은 온도에서 
잘 녹지 않는 니크롬선을 쓴다. 

병렬회로에서 나오는 열량 

병렬로 련결된 도체에는 다 같은 전압이 걸린다. 

식 幻=?/사에 옴의 법칙에 따라 저항선에 흐르는 전류의 세기 
I = UIR 를 넣으면 병렬회로에서 나오는 열 량은 



즉 같은 전압이 걸릴 때 에는 저항이 작은 도체 에서 더 많은 열 
량이 나오게 된다. 그것은 전압이 같을 때에는 저항이 작은 도체에 
더 큰 전류가 흐르기때문이다. 

실례로 가정의 전기회로에서 병렬로 련결된 전기밥가마와 전기인 
두에 다 같은 전압이 걸리지만 전기밥가마의 저항선은 전기인두의 저 
항선보다 훨씬 굵어 저항이 작으므로 더 많은 열량이 나오게 된다. 
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그림 3-6. 전열의 리로운 
경우와 해로운 경우 




[례제] 저 항이 150 Q 인 전기밥가마에 2 A 의 전류가 흐를 때 
30 min 동안에 나오는 열량은 얼마인가? 그리고 이 밥가마의 전력 
은 얼마인가? 

풀이. 주어진것; i ?=150 Q , 1=2 A 
f =30 min=l 800 s 
구하는것 ; 分?, P ? 

Q = I 2 R ? =2 2 X 150 X 1 800= 1 080 000 =1 080 ( kJ ) 

P 으 1 080 000 =600(W) 
t 1800 

답. 1 080 kJ , 600 W 

문 제 

1. 보통 전기줄은 왜 동이나 알루미니움선으로 만들어 쓰는가? 

2. 저항이 4.5 Q 인 도체를 12 V 의 전원에 이었을 때 2 min 동안에 
나오는 열량은 얼마인가? 

3. 저항이 2 Q , 4 Q 인 두 도체가 12 V 의 전원에 직렬로 이어져있다. 

전류가 lmin 동안 흘렀다면 두 도체에서 나오는 열량은 각각 
얼마인가? 

4. 자름면적과 길이가 같은 철선과 니크롬선을 전원에 병렬로 이었 

을 때 어느 선에서 더 많은 열량이 나오는가? 직렬로 련결하는 
경우에는 어떻게 되겠는가? 


제3절. 자석의 자기마당 


자 석 

자석을 철가루에 가져가면 자 
석의 량끝에 철가루가 많이 달라붙 
는다. (그림 3-7) 

철 을 끌어당기 는 힘 이 센 자석 
의 량끝을 자극이 라고 부론다. 



om 3-7. 자^은 철가幸를 끌어당긴다 
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막대기자석을 실에 매달아 수평으로 드리우면 자석의 극들은 
언제 나 지 구의 북남방향을 가리킨다. (그림 3-8) 



지 구의 북쪽을 가리키 는 자극을 북극 ( N 극) , 남쪽을 가리 키 는 자 
극을 남극 ( S 극)이라고 부론다. 

자석은 어떤 성질을 가지고있는가. 



3^： 


향 

O 그림 3-9 에서처 럼 한 자 
석의 N 극에 다른 자석 
의 S 극을 가져가본다. 

서로 끌린다. 

O 한 자석 의 N 극에 다른 자석 의 N 극을 가져가본다. 서 로 민 다. 
O 한 자석의 S 극에 다른 자석의 S 극을 가져가본다. 역시 서로 민다. 


같은 극끼리는 
밀린다 

im 3 - 9 . 자극들의 호상작용 


실험 을 통하여 본것 처 럼 자석 은 같은 극끼 리는 서로 밀고 다른 
극끼 리는 서로 끌어 당긴다. 

자석 을 바늘처 럼 길고 가늘게 만든 자침을 지북침이 라고 부론다. 

지북침이 언제나 북남방향을 가리키는것은 지구가 하나의 큰 
자석 이기때문이 다.(그림 3-8) 


자기 마당 

자석의 극들이 서로 밀거나 당기는것은 자석의 극들이 서로 힘 
을 주기 도 하고 받기 도 한다는것 을 보여준다. 

자석들이 호상작용하는 힘을 자기 힘이라고 부론다. 

자기힘은 자석가까이 에서는 세 고 멀어 짐 에 따라 점점 약해 지 다 
가 령으로 된다. 이처럼 자기힘은 자석주위의 얼마만한 공간에서만 



작용한다. 자기힘 이 작용하는 공간을 자기마당이 라고 부론다. 

자석은 언제나 주위에 자기마당을 만들며 그 자기마당속에 다 
른 자석을 가져오면 밀거나 끌어당기는 힘을 미치게 된다. 

큰 자석주위에 작은 지북침들을 가져다놓으면 자리에 따라 서 
로 다른 방향을 가전다. 그러나 주어진 자리에서 지북침의 방향은 
변하지 않고 일정 하다. 자기마당의 방량 자력선 


이것은 자기마당이 방향을 가 
진다는것을 의미한다. (그림 3-10) 

자기마당안에 가져다놓은 지북 
침의 N 극이 가리키는 방향을 그 자 
리에서의 자기마당의 방향으로 약속 
한다. 

자력선 

자석우에 종이를 올려놓고 그우 
에 철가루를 뿌려놓으면 철가루가 
선을 따라 배렬된다. (그림 3-11) 
i ^) 왜 철가루들이 어떤 선을 따 
라 배렬되는가. 

자기마당속에 놓인 철가루들은 
작은 자석으로 된다. 자기마당속에 
서 물질이 자석으로 되는 현상을 
자화라 고 부론다. 

자화된 철가루들은 지북침처 
럼 자기마당의 방향으로 늘어서게 
된 다. 

이처럼 자기마당속에서 철가루 
가 그리는 선과 같이 자기마당의 
방향을 가리키는 선을 자력선이라 
고 부론다. 

지북침을 리용하여 자력선을 
그려보면 자력 선은 자석 의 N 극에 서 
알수 있다.(그림 3-12) 



im 3- io . 자기 [ its 의 방향 



im 3- ii . 자석이 만三는 
자기마당의 자력선 



나와 s 극으로 들어간다는것을 
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그러 므로 자석 에 서 자력 선 이 나오는 극이 N 극이고 자력 선 이 
들어 가는 극이 S 극이 된 다. 

문 제 

1. 가는 금속막대기 가 있 다. 다른 자석 이 나 철 조각을 쓰지 않고 
그것이 자석인가，아닌가를 어떻게 알아내겠는가? 

2. 크기와 겉모양이 꼭같은 두개의 철막대기가 있다. 그중 하나는 
자석 이다. 이 두개의 막대기외 에는 아무것도 쓰지 말고 자석과 
철 막대 기 를 골라내 여라. 

3. 극이 표시되여있지 않는 자석의 극들을 어떻게 알아낼수 있는가? 

4. 나무판우에 철 가루와 동가루가 서 로 혼합되 여있 다. 이 것 들을 
서로 갈라놓으러면 어떻게 하면 되겠는가? 


제4절. 전류의 자기마당 

전류에 의한 자기마당 

사람들은 먼 옛날부터 털에 마찰한 호박이 물체를 끌어당기는 
전기힘과 자석이 철을 끌어당기는 자기힘을 알고있었다. 

그런데 전기현상과 자기현상과의 관계는 오래동안 밝혀내지 못 
하고있었다. 그러다가 1820년 단마르크의 물리학자 에르스레드에 
의하여 전류가 자기마당을 만든다는것 을 밝혀 냄 으로써 해명되 였다. 
이것을 실험으로 알아보자. 



O 북남방향을 가리키는 지북침우에 그와 평행으로 전기줄을 곧추 
늘이고 전류를 흘러보낼 때 지북침 이 어 떻게 움직 이는가를 알아 
본다. 이때 지북침은 전기줄에 수직 인 방향(동서방향)으로 돌아 
가고 전류를 끊으면 다시 전기줄에 평행으로 놓인다. 

O 전류의 방향을 바꾸고(전지의 극을 바꾸어 련결) 같은 실험을 
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한다. 이때 지북침은 전기줄에 수직인 방향으로 돌아가는데 먼 
저 와는 반대 로 돌아간다. (그림 3-13) 



전류가 5르지 않을 때 전류가 3를 때 전류가 반대로 3롭 때 


그림 3-13. 에르스 a ᅵ드의 실험 


이 실험에서 전기줄가까이에 지북침을 가져왔을 때 지북침이 
움직 이는것은 전류가 주위에 자기마당을 만들고 지북침에 자기힘 이 
작용하기 때 문이 다. 

즉 전류도 자석과 같이 주위에 자기마당을 만든다. 

전류의 방향을 바꿀 때 지북침이 반대로 돌아가는것은 자기마 
당의 방향이 반대로 되기때문이 다. 

전류가 흐르는 도체가 만드는 자기 
마당의 방향은 어떻게 정하는가. 

전류가 만드는 자기마당의 방향은 오 
른나사의 규칙으로 결정한다. 

즉 오른나사를 전류의 방향으로 전진 
시킬 때 나사머리가 돌아가는 방향이 자 
력선의 방향이다. 이것을 오른나사의 규칙 2 른나사 력선방 S 


전류의 방향 



이 라고 부른다. 

직선전류의 경우 오른나사의 규칙을 


그림 3-14. 직선전류에서 
자기마당방향 


적 용하면 자력 선은 전기줄에 수직 인 동심 
원모양으로 배 치된다. (그림 3-14) 

원전류의 경우 오른나사의 머리를 원 
전류의 방향으로 돌릴 때 나사가 전진하 
는 방향이 원전류의 중심축에서 자력선의 
방향이 다. (그림 3-15) 

전류에 의한 자기마당방향은 그림 


오른나사 



3-14, 3-15 와 같이 오른손으로도 알아볼 그림 3-15. 원전류에서의 

수 있다. xpraemm ? 
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선륜의 자기마당 


겉면을 절연한 동선을 여러번 감은 줄토리를 선륜이라고 부른 
다. 선륜에 전류를 폴려 보내 고 지 북침 을 가져 가면 지 북침 이 자기 마 
당방향으로 움직 인다. (그림 3-16) 



그림 3-16. 선■륜에 으回: 자기마당 

전류의 방향을 바꾸어 주면 지북침 의 방향도 반대 로 돌아선 다. 
전류가 흐르는 선륜은 막대 기 자석 과 비 슷한 자기마당을 만든다. 
이 자기마당의 자력 선을 그었 을 때 자력 선 이 나오는 끝이 선 륜의 


N 극이고 자력선이 들어가는 끝이 선륜의 S 극이다.(그림 3-17) 



그림 3-17. 선륜의 자기□[당 방향 


선 륜에 의한 자기마당의 방향은 오른나 
사로 결 정하는데 원전류에 의한 방향결 정 의 
방법과 같다. 또는 오른손으로도 알아낼수 
있 다. 

전자석과 그의 리용 

선륜속에 철심 을 넣 으면 선륜의 자기힘 이 
훨씬 세 진다. (그림 3-18) 

그것은 철심이 선륜이 만드는 자기마당에 
의하여 같은 방향으로 자화되 기 때 문이 다. 철 
심을 넣은 선륜을 전자석이라고 부론다. 
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im 3- i 8. 전자석 




i ^) 전자석은 어떤 성질을 가지고있는가. 

첫째로，전류가 흐를 때에만 자기힘을 나타내고 전류를 끊으면 자 
기힘을 나타내지 않는다. 

둘째로，전자석의 자기힘은 선륜의 감은 회수가 많을수록，선륜에 
흐르는 전류의 세기가 콜수록 커진다. 

셋째로，전류의 방향이 바뀌면 전자석의 극도 바권다. 

전자석은 전기종(그림 3-19), 전자석계전기(그림 3-20), 전 
자석기 중기(그림 3-21) 등에 리 용된 다. 



^ 3-19. 전기종 그림 3-20. 전자석계전기 그림 3-21. 전석기중기 


문 제 

1. 비 닐로 피 복한 전기줄을 굽혀서 
겹치게 하고 전류를 흘러보낸다. 

지북침 을 가까이 가져가면 지 북 
침이 돌아가겠는가? 왜 그런 
가?(그림 3-22) 

2. 고압선근방에서는 지북침을 가지고 방향을 판정하기 어렵 다. 왜 
그런가? 

3. 제 강소들에 서 는 전자석기 중기 로 파철 무지 를 들어 올린 다. 전자석 
기중기의 원리를 설명하여라. 



ᄀ 뢰 3-22 
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제 5 절. 전동기의 원리 


전류가 밤는 자기힘 

자석은 주위에 자기마당을 만들뿐아니라 다른 자석이 만드는 
자기마당속에서 자기힘을 받는다. 마찬가지로 자기마당을 만드는 
전류는 자석 이 만드는 자기마당으로부터 자기힘을 받을것 이 다. 
이것을 실험으로 알아보자. 

향 

O 그림 3-23 과 같이 말굽자 
석의 자극사이에 전기줄 
AB 가 놓이게 하고 전류를 
흘려보낼 때 전기줄 AB 가 
어떻게 움직이는가를 본다. 

전기 줄이 밀 려난다. 

O 전류의 방향을 바꾸어 같은 
실험을 반복한다. 전기줄 
이 끌려들어간다. 그림 3-23 . 전류가■ 받는 자기힘 

O 말굽자석 을 뒤 집 어 전류에 작용하는 자기마당의 방향을 바꾸어 
놓고 같은 실험 을 해본다. 우와 반대 로 된다. 

실험 을 통하여 자기마당속에서 전류는 힘 을 받으며 전류가 받 
는 자기힘 의 방향은 자기마당과 전류의 방향에 관계 된 다는것 을 알 
수 있 다. 

이 때 전류가 받는 자기힘 의 방향 
은 왼손의 규칙 으로 결정한다. 

왼손의 규칙은 다음과 같다. 

왼손바닥으로 자력선이 들어가게 
하고 네손가락으로 전류의 방향을 가 
리킬때 네손가락에 수직되게 편 엄 
지 손가락이 자기힘 의 방향을 가리킨 
프느(그림 3-24) 
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Zim 3-24. 왼손의 규칙 




직류전동기 

자기마당속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 자기힘을 리용하여 
만든 대표적인 기계가 전동기이다. 전동기는 그안의 선륜으로 전류 
가 흐를 때 어느 한 방향으로 돌아가는 기계이다. 

그러면 전동기는 어떻게 되여 전류가 흐를 때 회전하는가. 

그림 3-25 에서 보는것처럼 전동기에는 자기마당을 만드는 자 
석 이 있 고 그것 이 만드는 자기마당속에 서 돌아갈수 있 게 된 선륜 
ABCD 가 있다. 



그림 3-25. 직류전동기의 작용원리 


선륜에 전류가 흐르면 선륜을 이 루는 도선의 각 부분들에는 왼 
손의 규칙 에 따르는 자기힘 이 작용한다. 즉 선륜면 이 자력 선에 평 
행 되 게 놓일 때 AB 부분은 우로, CD 부분은 아래 로 자기힘 을 받게 
되며 선륜은 돌아가게 된다.(그림 3-25 -1) 

선륜면이 자력선에 수직되는 자리에 왔을 때에는 선륜에 전류 
가 흐르지 않으므로 더 돌아가지 못한다. (그림 3-25 L ) 

그러 나 선륜은 관성 에 의하여 약간 더 돌아가게 되 는데 전류의 
방향이 변하지 않 으므로 자기힘 은 선륜을 반대 쪽으로 돌리 게 한다. 

선륜면을 계속 한쪽 방향으로 돌아가게 하자면 선륜면이 관 
성 에 의하여 자력 선에 수직 인 자리 를 지난 다음순간부터 전류의 
흐름방향을 바꾸어주면 된다. 전동기의 회전축에 련결된 두개의 
금속반고리로 된 정류자와 전원에 련결된 솔을 써서 전류의 방 
향을 바꾸어준다. 이런 방법으로 선륜은 계속 한쪽 방향으로 돌 
아가게 된다. 

전동기가 돌아가는 원리를 종합하면 다음과 같다. 

자석의 두 극사이에서 회전할수 있게 선륜을 설치하고 전류를 


83 



흘려 보내 면 선 륜은 자기 힘 을 받아 회 전 한다. 선 륜면 이 자력 선 에 수 
직되는 자리를 지날 때마다 정류자와 솔을 통하여 전류의 방향을 
바꾸어주면 한 방향으로 계속 돌아간다. 


직류전동기의 리용 

직류전원을 쓰는 전동기를 
직류전동기 라고 부론다. 실제적 
인 직류전동기에서는 센 전자석 
으로 자기마당을 만드는데 이 
전자석은 전동기틀에 고정되여 
있다. 그러므로 이것을 고정자라 
고 부론다. (그림 3-26) 

직류전동기 에서 돌아가는 부분은 회전축에 고정한 철심 에 도선 
을 여러번 감은 선륜인데 이것을 회전자 라고 부론다. 

현 왜 회 전자는 그림 3-26 에 서 보는바와 같이 회 전축에 고정한 
철심에 일정한 간격으로 도선들을 여러개 설치했는가. 

전동기의 축을 돌리는 자기힘은 선륜면이 자력선에 평행일 때 
가장 크다. 그러므로 전동기의 축에 일정한 작은 여 러개의 선륜을 
설치하면 전동기의 축은 더 자주 큰 힘을 받으며 고르롭게 돌아가 
게 된다. 

직류전동기는 처음 돌아갈 때 큰 힘을 낼수 있고 전자석과 회 
전자권선에 흐르는 전류의 세기에 의하여 돌리는 힘과 회전속도를 
쉽게 변화시킬수 있다. 

이 런 특성으로 하여 직류전동기는 궤도전차，무궤도전차，지하 
전동차，잠수함 등에 리용된다. 

그리 고 록화기 나 록음기 , 여 러 가지 놀이 감에 도 소형직 류전동기 
가 리용된다. 


문 제 

1. 그림 3-27 에서 자력선의 방향，도선 
AB 에 흐르는 전류의 방향， 도선 
AB 에 작용하는 자기힘 의 방향을 표 
시 하여 라. 




T) U) 

그림 3-26. 직류전동기의 구조 
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2. 그림 3-28 에서 전류가 흐르는 도선에 작용하는 자기힘의 방향 
을 알아내 여라. 


S 


S 


S 


S 


근) 


그림 3-28 

3. 직류전동기 에 서 회 전자를 돌리 는 힘 (또는 회 전속도)과 회 전방향 
을 변화시키려면 어떻게 해야 하는가? 

4. 직류전동기에서 정류자와 솔은 어떤 순간에 떨어져야 하는가를 
설 명 하여 라. 


제6절. 발전기의 원리 

경애하는 장군님의 현명한 령도에 의하여 강하천이 많은 우리 
나라에 서 는 대 규모수력 발전소는 물론 중소규모수력 발전소를 건설 하 
여 어디서나 전기를 생산하고있다. 

발전소에서는 발전기를 돌려 전기를 생산한다. 발전기에서는 
어떤 원리로 전류를 얻어내는가. 

전자기유도 

전류가 자기마당을 만든다는것 이 발견되 자 많은 학자들은 반대 
로 자기마당으로부터 전류를 얻을수 있지 않겠는가고 생각하게 되 
였다. 영국의 물리학자 파라데이는 거듭되는 실험끝에 1831년 자 
석으로 전류를 얻는데 성공하였다. 

@ 어떻게 자석으로 전류를 얻 어냈는가. 

월# 

O 그림 3-29 의 n 와 같이 검류계와 선륜으로 닫긴회 로를 만든다. 

O 막대기자석의 N 극을 선륜속으로 천천히 또는 빨리 넣을 때 검 
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류계의 바늘이 어떻게 기울어지는가를 살펴본다. (그림 3-29 의 l ) 
자석을 선륜속에 넣을 때 바늘은 한쪽으로 기울어진다. 자석을 
뽑을 때에는 검류계의 바늘이 반대쪽으로 기울어진다. 

O 막대기자석을 고정시키고 선륜을 움직여본다. 이때에도 바늘은 
기 울어 진다. (그림 3-29 의 n ) 




Is ■■ 



선 g 을 
옴직인다 


그림 3-29. 전자기유 E 실험장치 


※ 검 류계 는 매 우 약한 전류를 재 는 전류계인데 눈금판의 중심 에 령 눈금 
이 새겨 져 있는 기 구이 다. 

실험 을 통하여 다음과 갈은것 을 알수 있다. 

자석을 빨리 움직일수록 검류계의 바늘은 더 많이 기울어진다. 
자석의 극을 바꾸어 S 극으로 같은 실험을 해보면 검류계의 바늘이 
N 극일 때와 반대로 기울어진다. 자석을 선륜속에 넣고 움직이지 
않으면 검 류계 의 바늘이 움직 이지 않는다. 

이것은 선륜속에 자기마당이 있어도 자기마당이 변하지 않으면 
전류가 생 기지 않는다는것 을 의 미한다. 

이와 같이 닫긴 선륜이 변하는 자기마당속에 있을 때 선륜에 
전류가 흐르는 현상을 전자기유도라고 부르며 이때 선륜으로 흐르는 
전류를 유도전류라고 부른다. 

ᅀ 전자기유도에 의해 선륜에 흐르는 유도전류는 자기마당이 빨리 변할 
수록, 선륜의 권회수가 많을수록 커진다. 


교류발전기 

전자기유도를 리용하여 전기를 생산하는 기계가 바로 발전기이 
다. 실례로 자전거의 발전기는 선륜속에서 자석을 회전시켜 유도전 
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류를 얻 어 전등에 불이 오게 한다. (그림 3-30) 

발전기 도 전동기 처 럼 고정 자와 ᆻ 회전바쿠 I 

회 전자로 되 여있는데 자석 또는 선륜 영구자석치 
중에 어느 하나를 회전시켜 선륜을 V 
지 나는 자기 마당을 변화시 키 며 이 때 § ᅲ 작은 전등 

선륜에 생기는 유도전류를 얻어낸다. 문 = ― V ^ 

회전자자석이 돌아갈 때 선륜속 / \ 

의 자기마당은 자극이 선륜에 가까와 철심 
질 때는 세지고 멀어질 때에는 약해 
진 다. 

자전거발전기의 두 단자에 검류 
계를 련결하고 발전기를 천천히 돌리 그림 3 - 3 o . 자 a 거 a •전기 

면 검류계의 바늘이 량쪽으로 엇바뀌여 기울어진다. 이것은 발전기 
가 돌아갈 때 회로에는 방향이 변하는 유도전류가 흐른다는것을 말 
해준다. 즉 발전기선륜에 생기는 유도전류의 방향은 자극이 선륜에 
가까와질 때와 멀어질 때 서로 반대로 된다. 

자전거발전기에 검류계대신 작은 전등을 련결하고 발전기를 천 
천히 돌리면 전등의 밝기가 변하면서 낌뻑이는것을 알수 있다. 이 


회전바쿠 I 


v 작은 전등 


히 


그림 3-30. 자전거발전기 


것은 발전기가 일으키는 유도전류는 
방향뿐아니라 전류의 세기도 변한다 
는것을 말해준다. 

이와 같이 전류의 방향과 전류의 
세기가 다 변하는 교류를 얻는 발전 
기를 교류발전기 라고 부론다. 

흔히 발전기에서는 고정자로 전 
자석 (또는 영 구자석)을，회 전자로 선 
륜을 쓴다. (그림 3-31) 



문 제 

1. 검류계를 이은 선륜안에 직류가 흐르는 전자석을 넣었다. 전자 
석의 철심 을 넣거 나 뽑을 때 검류계의 바늘이 움직이 겠는가? 

2. 검류계를 이은 선륜안에 작은 전자석선륜을 넣고 다음과 같이 
했을 때 유도전류가 흐르겠는가? 
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기) 전자석선륜에 전원을 잇고 스위치를 닫을 때 
!■) 전류가 흐르는 전 자석선륜의 스위 치 를 열 때 
C ) 전자석선륜에 일정한 전류가 계 속 흐를 때 
3. 자전거의 조명용전등에 불이 켜지는 원리를 설명하여라. 불이 
어떤 경우에 꺼지 고 어떤 경우에 더 밝게 켜지는가? 


제7절. 가정의 전기회로 

학교와 가정들에서는 전기불도 켜고 TV 도 보고있으며 름퓨터 
를 다루고 전기다리미, 랭동기, 선풍기，록음기，세 탁기 등 전기일 
용품들도 쓰고있다. 이리한 전기제품들은 어떻게 련결하여 쓰는가 
를 알아보자. 

상선과 령선 

발전소의 발전기에서 얻어진 교류전기는 변압기를 거 쳐 수십만 V 
의 높은 전압으로 바뀌여 송전선을 따라 소비지까지 공급된다. 발 
전소에서 얻어진 100~200 kV 의 높은 고압전기는 1차변전소에서 
60 kV , 2차변전소에서 10〜 20 kV , 3차변전소에서 3 kV 의 전압으로 
낮아져 공장과 농촌，살림집들과 학교들에 380 V 와 220 V 의 교류 
전압으로 공급되 여 들어간다. 

가정의 전기회로의 두 줄사이에는 220 V 의 전압이 걸리는데 
그중 땅과 련결(이것을 접지되 였다 
고 말한다.)되여 전압이 걸리지 않 
은 줄을 령 선이라고 부르고 전압이 
걸 린 다른 줄은 상선이라고 부론다. 

탄) 그러면 상선과 령선은 어떻게 
알아보는가. 

상선과 령 선은 검 전기 를 리용 
하여 알아본다. (그림 3-32) 

검전기의 손잡이끝의 금속마개 
를 손으로 대고 검전기의 뾰족한 
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만년필식검전기 






그림 3-32. 검전기 



부분을 전기줄에 대본다. 만일 검전기의 네온등에 불이 켜지면 접 
촉시킨 전기줄은 상선이고 검전기의 네온등에 불이 오지 않으면 그 
줄은 령선이다. 

가정의 전기회로의 구성 

행 가정에서 쓰는 모든 전기기 
구들은 어떻게 련결하여 쓰는가. 

가정에서 쓰는 조명용전등， 

TV , 름퓨터，랭동기，록화기, 

다리미，선풍기 등 전기제품들은 
모두 전원에 병렬로 련결하여 쓴 
다. (그림 3-33) 

가정 에서 매 방마다 설치하 
는 전등들도 병렬로 련결하며 매 
전등은 개별스위치와 직렬로 련 
결하여 제때에 전등불을 끄고 컬 
수 있게 한다.(그림 3-34) 

가정들에서 조명용전등으로 
는 름팍트전등을 쓰는것 이 좋다. 

콩팍트전등은 관의 안쪽 면 
에 빛을 내는 물질을 발라서 해 
빛 과 비 슷한 흰색빛 을 내 는 크기 
가 백열전등과 비슷한 작은 형광 
등이 다.(그림 3-35) 

콩팍트전등은 빛을 내는 효 
과가 형광등보다 40%정도 더 
높을뿐아니라 많은 전기를 절약 
한다. 

실례로 11 W 짜리 름팍트전등의 전력소비량은 같은 밝기의 
60 W 짜리 백열전등의 17%밖에 되지 않는다. 

를팍트전등은 빛의 색갈이 좋고 형광등에 비하여 작고 가벼워 
서 쓰기 편 리하며 수명 도 5 000 h 으로서 백 열 전등이 나 형 광등에 비 
하여 훨씬 길다. 




OSi 3-34. QH 전등은 개별 
스위치를 달아야 한 O . 



그림 3-35. g 픽트전등 
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@ 왜 가정의 전기회로입구에 적산전력계와 휴즈안전기를 련결해 
야 하는가. 

적산전력계를 련결하여야 가정에서 쓰는 전체 전기기구가 일 
정한 시 간동안에 몇 kW . h 의 전력 량을 소비했는가를 알수 있으며 
스위 치 와 휴즈안전기 가 있어 야 회 로를 검 사하거 나 수리，교체할 
때 감전되지 않고 안전하게 할수 있다. 

문 제 

1. 접속두가 접속구에 꼭 맞지 않고 름이 있으면 전기가 랑비되고 
사고까지 낼수 있다. 왜 그런가를 설명하여라. 

2. 자기 집의 전기회 로에 서 접 속구, 전등，스위 치 가 각각 몇개 
씩 있는가를 알아보아라. 매 개 스위 치 가 전등 몇개를 조종하 
는가를 알아보고 회로도를 그 상서 


려 라. 


3. 그림 3-36 과 같이 스위 치를 열 령선 

1 

어놓은 상태에서 땅우에 서있 

A 

는 사람이 A 점을 다치면 감전 

L ® ― 1 

된다. 왜 그런가? 

그림 3-36 

제8절. 전기의 안전한 사용 



전기를 안전하게 사용하려면 여 러가지 전기기구들에 쓰이는 전 
압，전류의 세기，전력값들을 잘 알아야 한다. 

모든 전기기구들의 명판에는 정격전력과 함께 정격전압과 정격 
전류들이 표시 되 여있 다. 이 값들은 그 기 구가 정 상적 으로 동작할 
때 기 구의 소비 전력，필요한 사용전압과 전류의 세 기 값들을 표시한 
것이다. 

전기기구들에 정격값보다 더 큰 전압이 걸리거나 전류가 흐르 
면 기구가 파괴된다. 

가정 용전기회 로의 전기선들은 모두 최대허용전류값을 가진다. 
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배선용동선규격 


동선직경 
[ mm ] 

자름면 적 
[ mm 2 ] 

허용전류 
[ A ] 

동선직경 
[ mm ] 

자름면 적 
[ mm 2 ] 

허용전류 
[ A ] 

0.5 

0.196 

0.39 

1.3 

1.33 

2.65 

0.6 

0.283 

0.57 

1.4 

1.54 

3.08 

0.7 

0.385 

0.77 

1.5 

1.77 

3.53 

0.8 

0.502 

1.00 

1.6 

2.01 

4.02 

0.9 

0.636 

1.27 

1.7 

2.27 

4.54 

1.0 

0.785 

1.57 

1.8 

2.54 

5.00 

1.1 

0.95 

1.90 

1.9 

2.83 

5.67 

1.2 

1.13 

2.26 

2.0 

3.14 

6.28 


만일 전류의 세기가 이 값을 초과하면 전기선이 가열되여 절연 
이 파괴되고 지어는 화재까지 일으킬수 있다. 이런 사고를 막기 위 
하여 휴즈안전기를 설치한다. 


휴즈안전기 

i &) 휴즈안전기를 쓰면 어떻게 전기사고를 막을수 있는가. 

휴즈안전기에는 휴즈선이 뚜껑에 설치된 사기로 만든 꽂개식휴 
즈함과 아래부분에 휴즈선이 련결된 칼날식스위치가 있다.(그림 
3-37 의 ᄀ) 




휴즈선으로는 비저 항이 비 교적 크고 낮은 온도에서 도 쉽게 녹 
는 연의 합금을 쓴다. 그러므로 만일 전기선에 최대허용전류보다 
큰 전류가 흐르면 휴즈선에서는 다른 전기선에서보다 많은 열량이 
발생 하여 먼저 녹아 끊어 진 다. (그림 3-37 의 l ) 
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그리하여 전기회로는 자동적으로 차단되여 회로에 과전류가 흐 
르지 못하며 사고를 방지하게 된다. 

전기기구사용에서 주의할 점 

가정용전기기구사용에서 가장 주의할 점은 휴즈안전기의 휴즈 
선을 알맞춤한것으로 선택하여 쓰는것이다. 휴즈선으로 동선 또는 
알루미니움선을 쓰거 나 지나치게 굵은 연선을 쓴다면 센 전류가 흘 
리도 휴즈선이 끊어지지 않으므로 전기줄에 씌운 절연물(비닐, 고 
무，천 등)에 불이 당겨 화재사고를 일으키거나 변압기를 태워버릴 
수 있 다. 

그러므로 다음의 표에 씌여진 전류의 세기에 알맞는 휴즈선을 
써 야 한다. 


전류의 세기에 따르는 휴즈선의 직경 


휴즈선직경 
[ mm ] 

정격전류 

[ A ] 

허용전류 
[ A ] 

휴즈선직경 
[ mm ] 

정격전류 

[ A ] 

허용전류 
[ A ] 

0.28 

1 

2 

0.54 

2.25 

4.5 

0.32 

1.1 

2.2 

0.60 

2.5 

5 

0.35 

1.25 

2.5 

0.71 

3 

6 

0.36 

1.35 

2.7 

0.81 

3.75 

7.5 

0.40 

1.5 

3 

0.98 

5 

10 

0.46 

1.85 

3.7 

1.02 

6 

12 

0.52 

2 

4 





전기사용에서 다음으로 주의할 점은 사람이 전기에 감전되지 
않도록 하여야 한다. 감전사고는 가정의 전기회로의 두 전기선중에 
서 사람의 몸이 직접 혹은 간접적으로 상선과 련결될 때 생긴다. 

전기를 사용할 때 절연피복이 없는 상선이나 그와 잇닿아있는 
도체를 절대로 다치지 말아야 한다. 전기선의 절연이 파괴되면 비 
닐 이 나 고무로 감싸놓아야 한다. 또한 절연부분을 건조시켜 야 한다. 
그리고 젖은 손으로 스위치를 누르거나 전기설비들을 다치지 말아야 
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한다. (그림 3-38) 

번개치 는 날에 는 모든 전기 기 구의 스위 치 를 끄는것 이 좋으며 
야외안테 나를 가진 TV 는 리용하지 않을 때 에는 언제 나 전원접속 
구를 뽑아놓아야 한다. (그림 3-39) 

전기사용에서 다음으로 중요한것은 전기기구의 접속두를 접속 
구에 꽃을 때 접촉이 잘되도록 하여 야 한다. 접촉이 잘되지 않으면 
접촉부위에 열이 생겨 녹을수 있으며 화재사고를 일으킬수 있다. 
전기 기 구를 수리할 때 에는 스위 치 나 휴즈안전기를 끄고 수리하여 야 
한다. (그림 3-40) 



:追] 3-38 . 절연체가 그림 3-39 . 번개칠 때 그림 3 -40: 전기기구를 

젖으면감전될수 있다 스위치를꺼야 한다 수리할때 


문 제 

1. 휴즈선으로 왜 동선이 나 알루미 니움선을 쓰지 말아야 하며 연합 
금이 라도 지 나치 게 굵은것을 쓰면 왜 안되는가? 

2. 자기 집에서 쓰는 전기기구들의 총 전력을 알아보고 알맞는 휴 
즈선의 직경을 구하여라. 그리고 휴즈선이 규정대로 되였는가를 
따져 보아라. 

3. 휴즈선은 개별적인 전기기구 례를 들면 TV , 라지오，록음기， 
세 탁기，랭 동기 에 도 다 들어있 다. 왜 그런 가? 

4. 접 속두가 접 속구에 꼭 맞지 않고 름이 있으면 전기 가 랑비되 고 
사고까지 낼수 있다. 왜 그런가를 설명하여라. 
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[복습문제] 


1. 그림 3-41 과 같이 작은 전동기로 질량이 
0.6 kg 인 추를 lm 만큼 끌어올리 는데 10 s 
의 시간이 걸렀다. 이때 전동기에는 6 V 
의 전압에서 0.1 A 의 전류가 흘렀다. 전 
류가 한 일과 전동기의 력학적일을 구하 
여 비 교해 보고 효률을 구하여 라. 

(답. 6 J , 5. 88 J , 98%) 그 U 3-41 

2. 손전지 용전등이 소비하는 전력 은 0.4 W 이 고 2.5 V 의 전압에서 
쓰도록 되 여있다. 이 전등에 흐르는 전류의 세 기를 구하여 라. 
불을 켰을 때의 이 전등의 저항은 얼마인가? 

(답. 0.16 A , 약 15.6 Q ) 

3. 니크롬선의 자름면적은 0.2 mm 2 이고 길이는 40 cm 이다. 니크롬 
선의 량끝에 12 V 의 전압을 걸 어주면 lmin 동안에 전류가 한 
일은 얼마인가? 니크롬선의 비저항은 110 XI (厂 8 Q . m 이 다. 

(답. 약 3 927 J ) 

4. 출력이 100만 kW 인 발전소가 1년동안 생산하는 전력량은 얼마 
인가? 

(답. 8.76 xl 0 9 kW - h ) 

5. 전열기 의 저 항은 20 Q 이 고 그 련결도선의 저 항은 0.01 Q 이 다. 
여기에 5 A 의 전류가 흐를 때 Is 동안에 전열기와 련결도선에서 
나오는 열량은 각각 얼마인가? 여기서 무엇을 알수 있는가? 

(답. 500 J , 0.25 J ) 

6. 온도가 0° C 이고 질량이 1 kg 인 물속에 저항이 200□인 니크롬 
선을 잠그고 200 V 의 전압을 걸 어주었 다. 몇 min 후에 물이 끓 
기 시작하겠는가? 

(답. 35 min ) 

7. 전력이 lkW 인 전열기로 2 L 의 물의 온도를 10° C 로부터 100° C 까 
지 높이려면 얼마만한 시간이 걸리겠는가? 전열기의 효률은 60% 
이다. 
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(답. 21 min ) 



8. 전등과 전기줄에 갈은 전류가 호른다. 이때 전등의 실줄은 시 
뻘겋 게 되 는데 전기 줄은 더 워지지 않는다. 왜 그런가? 

9. 그림 3-42 와 같이 두개 
의 자석끝에 못이 붙어 |- g — 

있다. 이 ’ 


■呼 



그림 3-42 


I 


S 


그림 3-43 


두개의 자석을 
접 근시켜 두 극을 서 로 
맞닿게 하면 못들은 어 
떻게 되며 왜 그런가? 

10. 실험실에 있는 한 실험기구에 전등이 켜져있다. 이 전등에 
흐르는 전류가 직류인가 교류인가를 어떻게 하면 알아낼수 
있는가? 

11. 자석 의 N 극우에 전기줄이 지 나갔 
다. 전류가 오른쪽으로 흐를 때 전 
기줄은 어 느쪽으로 자기힘 을 받겠 
는가?(그림 3-43) 

■이방향. 왼손의 규칙 을 리용하여 
전기 줄이 받는 힘 의 방향을 결정하 
여라. 

12. 직 류전동기에서 는 왜 회 전자에 흐 
르는 전류의 방향을 바꾸어주어야 
하는가? 

13. 전자석 선륜에 교류전류가 프르게 
하고 그 가까이에 작은 전등을 이 
은 닫긴 선륜을 가져가면 불이 켜 
진다.(그림 3-44) 왜 그런가? 

14. 직 류전동기 의 회 전자를 돌려주면 
거기에는 유도전류가 호른다. 이 
원리를 설명하여라. 

15. 닫긴 선륜이 자기마당속에 서 움직 
인다면 항상 닫긴선륜으로 전류가 
흐르겠는가? 

16. 발전기와 전동기의 구조와 작용에서 공통점과 차이점은 무엇인가? 

17. 가정 에 서 쓰는 TV , 름퓨터，다리 미 , 선풍기 , 전기밥가마를 전 
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원에 련결하는 회로를 그림으로 그려보아라. 

18. 름팍트전등을 쓰면 전기를 절약할수 있다고 한다. 왜 그런가를 
설명 해 보아라. 

19. 어느 학교의 적산전력계에 흐를수 있는 최대전류의 세기는 전 
압이 220V 일 때 10A 이 다. 학교에는 11W 짜리 름팍트전등 20 
개 와 18W 짜리 름팍트전등 10 개 가 설치되 여있다. 설명절을 경 
축하기 위하여 름팍트전등을 더 설 치하려 고 한다. 11W 짜리 름 
팍트전등 몇개를 더 컬수 있겠는가? 

(답. 163 개) 

20. 가정의 전기회 로에서 전력 이 Pi=100W, P 2 =P 3 =60W 인 세개의 
전기기구를 동시에 사용할 때 휴즈선을 통과하는 전류의 세기 
를 구하여라. 전원전압은 220V 이다. 

(답. 1A) 

21. 어느 한 가정에서 18W 짜리 름팍트전등 3 개， 120W 짜리 랭동기 
1 대， 80W 짜리 TV1 대， 300W 짜리 다리미를 동시에 쓰러고 한 
다. 여기 에 알맞는 배선용동선과 휴즈선의 직 경을 결정하여 라. 

(답. 동선직경 1.3mm, 휴즈선직경 0.35mm) 

22. 끊어진 두 전기선을 이을 때 두끝을 납땜하거나 잘 꼬아서 단 
단히 이어야 한다. 만일 두끝을 구부려서 걸어놓으면 어떤 현 
상이 일어나겠는가? 


96 



제 4 장. 소 리 

우리 주위에는 사람의 말소리，음악소리，기계소리，바람소리， 
새소리 등 여 러가지 소리가 끊임 없이 나고있다. 

소리는 사람들의 일상생활과 밀접히 련관되여있는 물리적현상 
이며 소리를 떠난 생활과 실천에 대하여 생각할수 없다. 

이 장에서는 소리는 어떻게 발생하고 전달되며 어떤 특성을 가 
지는가 그리고 어떻게 기록하고 재생하는가에 대하여 학습하기로 
한다. 


제1절. 소리는 어떨게 생기는가 

소리는 어떻게 발생하는가 

소리는 어떤 때 나는가. 

향 

O 소리 를 내 는 음차를 줄에 매 달아 드리 운 구에 대 본다. (그림 
4-1) 이때 구는 떤다. 


O 음차의 소리가 멎은 다음 음차를 구에 다시 대본다. 구는 떨지 
않 는다. 



그림 4-1. 음차의 떨기 음차의 떨기 

O 소리 를 내 는 음차를 비커 에 담겨 져 있는 물속에 넣 어 본다. (그림 
4-2) 이 때 물이 튀여 난다. 음차가 떨 면 소리 가 나고 음차가 떨 
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지 않으면 소리가 나지 않는다. 


이 실험을 통하여 소리는 물체가 떨 때 난다 는것을 알수 있다. 

물체 가 떨 때 소리를 내 는 현상은 북면우 
에 종이조각이나 톱밥을 올려놓고 북을 두드 
려보거나 고성기의 진동면우에 종이조각 또는 
롭밥을 올려놓고 스위치를 련결하였을 때도 
나타난다. 

북소리가 날 때 종이조각이나 롭밥이 북 그림 4 - 3 . 북면의 떨기 
면우에서 튀여 나며 북판은 떤다. 북소리가 멎 
으면 종이조각은 정지상태에 있다.(그림 

4-3) 

고성기에서 소리가 날 때마다 종이조각 
또는 롭밥이 튀 여오른다. (그림 4-4) 그림 4-4. 고성기 

고성기의 떨기면이 떨 때 소리가 난다. 떨기면의 떨기 

떨면서 소리를 내는 물체를 음 원이 라고 부른다. (그림 4-5) 

_ A I i 

소고 바이올린 고성기 음차 

zmi 4-5. 소리를내는될제들 




진동이란 무엇인가 

소리를 발생시키는 물체의 떨기를 무엇으로 표현할수 있는가. 



O 실에 추를 매 달아 드리워놓고 추를 약간 밀었다놓으면 평형 자리 
를 중심 으로 왔다갔다하는 운동을 한다. (그림 4-6) 



ZIMi 4-6. 흔들이의 운동 ZIMi 4-7. 줄의 잔동 
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O 그림 4-7 과 같이 기타에서 줄을 옆으로 튕기면 줄은 튕기는 방 
향으로 왔다갔다하는 운동을 한다. 


흔들이나 줄처럼 평형자리를 중심으로 왔다갔다하면서 되풀이 
되는 떨기운동을 진동이 라고 부론다. 

진동이 얼마나 빨리 일어 나는가를 나타내는데는 진동주기와 진 
동수를 쓴다. 

한번 진동하는데 걸리는 시간을 진동주기라 고 부르며 Is 동안에 
진동하는 수를 진동수라 고 부른다. 

진동주기는 Is (초)를 단위로 하여 재고 진동수는 1 Hz (해르쯔) 
를 단위로 하여 젠다. 

1 Hz 는 Is 동안에 한번 떠 는 진동수이다. 



진동주기와 진동수는 어떤 관계에 있는가? 


_흔들이의 진동을 살펴보면 무엇을 알수 있는가. 



O 실의 길이 가 각이한 흔들이의 추들을 꼭같이 조금 밀었다놓 
자. (그림 4-8) 실의 길이가 길수록 천천히 진동하며 진동주기 
는 길고 진동수는 작다. 실의 길이가 짧을수록 흔들이의 추는 
빨리 진동하며 진동주기는 작고 진동수는 커진다. 

O 흔들이의 추를 조금 밀었다놓으면 약하게 진동하고 많이 밀었 
다놓으면 세게 진동한다. (그림 4-9) 이때 추가 평 형 자리 로부 
터 벗어나는 거리가 다르다. 



그림 4-8. 혼를01의 길017 1- 길수록 

진동주기는 길고 진동수는 작다 그림 4-9 • 진폭 
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실험을 통하여 흔들이의 진동주기와 진동수가 흔들이의 길이에 
관계되며 흔들이가 세게 진동할수록 평형 자리로부터 벗어 나는 거 리 
가 커진다는것을 알수 있다. 

이때 평형자리로부터 제일 멀어지는 점까지의 거리를 진폭이라 
고 부른다. 

세게 진동할 때는 진폭이 커진다. 


사람이 듣는 소리 

어떤 동물들은 진동수가 아주 낮은 소리를 듣는다. 

코끼 리를 비롯한 일부 동물들은 바로 이런 소리를 내보내거 나 
들으면서 저희들끼리《대화》를 하며 지어는 멀리서 일어나는 화산 
이 나 지진현상도 빨리 감촉한다. 

사람은 진동수가 지내 작거나 너무 큰 소리는 듣지 못한다. 
사람은 약 16 Hz 로부터 20 000 Hz 까지의 진동수를 가진 소리 
만을 들을수 있다. (그림 4-10) 

진동수가 16 Hz 이 하인 소리를 아 음파라고 부르며 20 000 Hz 이 
상인 소리를 초음파라고 부론다. 
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문 제 

1. 물체가 떨 때 소리가 나는 실례를 5가지이상 들고 설명하여라. 

2. 전기종에서는 무엇 이 진동하면서 소리를 내는가? 

3. 길이가 lm 인 흔들이를 진동하게 하고 10번 진동하는데 걸리는 
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시 간을 재였더니 20 s 였다. 이 흔들이의 진동주기와 진동수는 얼 
마인가? 

4 . 진동하는 물체는 어떤 점을 지날 때 가장 빠르고 어떤 점을 지 
날 때 가장 뜬가? 


제2절. 소리의 전달 

우리가 주위에서 나는 북소리，바이올린소리, 고성기소리，사 
람의 노래소리를 들을수 있는것은 귀에 여러가지 소리가 전달되기 
때문이다. 

소리의 전달 

소리는 무엇을 통하여 전달되는가. 



O 책상에 귀를 대고 책상의 한쪽 모서리를 손가락으로 두드려본 
다. (그림 4-11) 이 때 소리 가 들린 다. 



소리가 퍼진다 소리가 퍼진다 소리가 5 供1지 않는다 


o 쇠저가락으로 유리고뿌를 두드려본다. 이때도 소리가 들린 
다. (그림 4-12) 물속에 서 쇠 저 가락으로 유리 고뿌를 두드려 본 
다. 이때도 소리가 들린다. 

O 그림 4-13 과 같이 플라스크안에 작은 소리방울을 매 달고 흔들 
어본다. 이때도 소리 가 들린다. 공기를 뽑는 쁨프로 플라스크 
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안에 있는 공기를 뽑으면서 방울을 
흔든다. 그러면 방울소리가 점점 
약해지 다가 잘 들리지 않는다. 


진공속에서 시계가 가는 소리는 
전혀 들리지 않는다.(그림 4-14) 

이 실험을 통하여 소리가 공기， 
물，나무와 같은 물질속에서는 잘 전달 
되지만 공기가 없는 진공속에서는 전달 
되지 않는다는것을 알수 있다. 



소리 는 물질속에 서 만 전달된 다. ᄀ a 4-14. 진공속에서 

시계소 H ᅵ는 나지 않는다 

탄) 소리가 전달될 때 물질속에서 무 
엇이 전달되는가. 



O 핍줄의 한끝을 고정하고 수평으로 

늘여 놓은 다음 다른 끝을 흔들어 | 

진동하게 한다. 이때 진동이 찜줄 —♦ 、+ 

을 따라 다른 끝으로 퍼 져나간 기가로파 

다 (그리 4-1 . S 의 一1 ) | < 

o 수평으! 늘여놓은 용수철의 한끝을 ■■，■雙> 

용수철의 길 이 방향으로 밀 었 다놓 ^ ) 세로파 

자. (그림 4-15-2] ᄂ) 이때 에도 진 그림 4-15. ；7[■로퍼와세로파 
동이 용수철을 따라 전달된다. 


이 실험을 통하여 물체의 한 부분에서 일어난 진동은 다른 부 
분에 로 전 달되 여간다는것 을 알수 있다. 

이 렇 게 진동이 전 달되 여 나가는것 을 파동이 라고 부른다. 

늘여놓은 찜줄을 흔들 때처럼 진동방향(흔드는 방향)에 수직으 
로 퍼 져나가는 파동을 가로파라고 부른다. 

용수철을 밀었다놓을 때처럼 진동방향(밀었다 놓는 방향)으로 
퍼 져 나가는 파동을 세로파라고 부른다. 

소리는 음원의 진동이 물질속에서 전파되는 세로파이다. 
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소리는 물질속에서 어떨게 전달되는가 

그림 4-16 과 같이 북앞에 얇은 종이 
를 바른 가림판을 세 우고 실 에 매 단 기 포 
수지조각과 같은 가벼운 물체를 종이에 
대여놓는다. 북을 세게 두드리면서 기포 
수지조각을 살펴보면 북이 울릴 때마다 
쪼각이 떠는것을 볼수 있다. 

그림 을 통하여 소리 내 는 물체 의 진동 
이 공기나 다른 물질에 옮겨져서 소리가 
전달된다는것을 알수 있다. 

즉 소리는 진동하는 물체에서 생기며 
소리내 는 물체 의 진동은 공기 나 다른 물질 을 따라 옮겨가면서 전달 
된다는것을 알수 있다. 

소리는 음원이 진동할 때 그 주위의 물질을 진동하게 하고 이 
진동이 물질을 따라 퍼지는 파동(세로파)의 한 형태이다. 

우리는 음원에서 나오는 소리가 물질을 따라 퍼져와서 귀의 고 
막을 진동시킬 때 비로소 소리를 듣게 된다.(그림 4-17) 

. , 공기의 진동에 
/ i 의하여 고막이 
진동한다 

金)) 抑) 

그림 4_17. AUBt 구 I 으 I 구파' 소리으 I M 7 I 


문 제 

1. 물우에 풀잎(또는 종이조각)들을 띄워놓고 물결을 일으켜보아라. 

풀잎들이 어떻게 움직이는가? 

2. 하늘로 높이 올라갈수록 옆사람과 말을 주고받기 위해서는 더 
큰 소리로 말해 야 한다. 왜 그런가? 

3 . 줄전화로 말을 주고받을수 있는 리치는 무엇 인가?(그림 4-18) 



기포수지쪼각 



그림 4-16. 소리가 날 때 
종이가 떤다 
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자체로 줄전화를 만들어보아라. 두꺼운 종이로 직경 5 cm , 길이 
15 cm 인 원통을 만든다. 얇은 종이를 통의 직경보다 크게 잘라 
서 오려낸 다음 실의 끝을 그림과 같이 종이에 붙인다. 이러한 
통을 2개 만들고 실들을 이으면 줄전화가 된다. 



그림 4-18. 출전화 


제3절. 소리의 세 요소 


위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《음악은 제각기 독특한 소리색갈을 가지고있는 악기의 울림이 잘 
조화되였을 때 참으로 아■답게 들린다.〉〉 

음악을 듣느라면 소리가 높았다낮았다하기도 하고 커졌다작 
아졌다하기도 하며 맑은 소리가 나는가 하면 둔한 소리가 나기 
도 한다. 

자연에서 나는 소리도 가지각색 이 다. 

우리가 듣는 이처럼 복잡하고 다양한 소리에는 몇가지 특징이 
있 다. 

그것은 소리의 높이，크기 및 소리색갈이 다. 소리들을 서로 다 
른것 으로 갈라보게 하는 이 세 가지를 소리의 세 요소라고 부른다. 
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소리의 높이 

소리의 높이는 무엇에 관계되는가. 

소리의 높이가 진동하는 줄의 길이와 어떻게 관계되는가를 알 
아보자. 


향 

o 기타의 제일 굵은 줄을 튕겨 소리 
가 나게 한다. (그림 4-19) 이때 
낮은 소리 가 난다. 

O 갈은 줄에 서 첫 소리턱 을 눌러 줄 
의 길 이를 줄이고 튕긴다. 이때 줄 
은 빨리 진동하면서 좀 더 높은 소 
리를 낸다. 

o 같은 줄에서 기타지판의 둘째，셋 
째, … 소리턱을 짚으면서 줄을 튕 
겨 소리가 나게 한다. 줄이 더 빨 
리 진동하면서 보다 더 높은 소리 
가 난다. 

o 음차나 악기에서 나는 소리의 진동모 
양을 를퓨터 로 알아본다. (그림 4-20) 
높은 소리는 진동수가 크고 낮은 
소리는 진동수가 작다. 



im 4-19. S 의 진동수와 소리 
높이사이관계를 알0 往 i 는 실험 



om 4-20. g 퓨터에 의한 
소리의 진동 E 양보기 


이 실험을 통하여 소리의 높이는 진동수에 관계된다는것을 알 
수 있다. (그림 4-21) 즉 진동수가 작을수록 소리는 낮아지 고 진동 
수가 클수록 소리는 높아진다. 



낮은 소리 



높은 소리 


그림 4-21. 진동수가 털수록 소리가 높다 
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소리의 크기 


향 소리의 크기는 무엇에 관계되는가. 

소리의 크기가 진동하는 줄의 진폭과 어떻게 관계되는가를 알 
아보자. 



O 그림 4-22 와 같은 기구에서 줄을 약하게 튕길 때와 세게 튕길 
때 소리의 크기와 줄이 진동하는 모양을 살펴보자. 줄이 세게 
진동하면 소리가 크고 약하게 진동하면 소리가 작다. 



그림 4-22. S 에서의 소리의 크기 그림 4-23. 판에서의 소리의 크기 


O 그림 4-23 과 같이 핍성이 있는 철판을 손으로 약하게 튕길 때 
와 세게 튕길때 소리의 진동하는 모양을 살펴보자. 철판이 약 
하게 진동하면 소리가 작고 세게 진동하면 소리 가 크다. 

이 실험을 통하여 소리의 크기는 진폭에 관계된다는것을 알수 
있 으며 다음의 결 과를 얻는다. 

진폭이 콜수록 소리도 크다.(그림 4-24) 




큰 소리 
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그림 4-24. 진폭이 클수록 소리는 크다 












소리의 색갈 

같은 크기로 같은 높이의 소리를 낸다고 하더라도 사람마다 목 
소리 가 다르다. 그러므로 말소리나 노래소리만 듣고도 그가 누구인지 
알수 있다. 또한 같은 악보에 의하여 서로 다른 악기들로 연주할 
때도 매 악기마다 그 소리의 듣는 맛(귀맛)이 다르다. 따라서 소리 
만 듣고서도 어느 악기 인지 알수 있다. 

이처럼 음원에 따라 듣는 맛이 다른 소리의 특징을 소리의 색갈 
(음색) 이 라고 부른다. 

악기의 소리색갈은 악기의 구조에 관계된다. 

악기의 구조가 다르면 소리를 낼 때 떠는 모습이 다르게 되고 
소리를 듣는 맛도 달라전다. 사람마다 목소리가 다른것은 소리를 내 
는 성대를 비롯한 입과 목안의 구체적인 모양이 사람마다 다르기때문 
이다. 

소리를 내는 물체가 어떻게 생겼는가에 따라 음원의 진동모양 
이 달라진다. 그것을 름퓨터화면으로 보면 그림 4-25 와 같다. 


A A A A 


VU4 

vvvv 


JJJT 

피아노소리 


피리소리 


그림 4-25. 콤퓨터호四으로본 진동모양 


문 제 

1. 같은 재질，갈은 굵기로 된 가야금의 줄들에서 나는 소리의 높 
이는 무엇으로 조절하는가? 

2. 바이올린，첼로，콘드라마스는 모양도 비슷하고 연주하는 방법 
도 비슷한 악기들인데 나는 소리는 모두 다르다. 왜 그런가? 

3 . 두 학생이 같은 악보를 보면서 노래를 부른다. 그들이 내는 소 
리의 세 요소가운데서 어떤것 이 같고 어떤것 이 다른가? 

4 . 가수의 노래 를 직 접 들을 때 와 라지오나 TV 를 통하여 들을 때 
무엇이 다르며 그것은 왜 그런가? 
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제 4 절. 전화기와 고성기 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

〈〈통신은 부대의 신경과 같습니다. 사람이 신경이 마비되면 제대로 
움직이지 못하는것처럼 부대도 통신이 마비되면 움직이지 못합니다.》 

전 화 기 

전화기는 중요한 통신수단으로서 나라의 모든 지역과 인민경제 
여 러 부문을 이 어주며 모든 사업에서 신속성을 보장하는데 널리 쓰 
인다. 

i ^) 전화기로 어떻게 먼곳의 사람과 말을 주고받을수 있는가. 

전화기에는 말소리를 보내는 송화기와 그것을 받아듣는 수화기 
가 있다. 

송화기의 중요한 부분은 진동판과 
통속에 들어 있는 탄소가루이 다.(그림 
4-26) 

송화기앞에서 말을 하면 진동판이 
진동하면서 탄소가루를 눌렀다놓았다한 
다. 이에 따라 탄소가루의 밀도가 변하 
면서 전기저항이 변한다. 탄소가루에는 
전압이 걸 려있으므로 저 항이 변하면 탄 
소가루를 통하여 흐르는 전류도 변한다. 

이 전류의 변화는 송화기진동판의 
진동에 의해서 일 어 나므로 말소리의 진 
동수와 진폭의 변화를 닮은 변하는 전 
류가 수화기에 흐르게 된다. 

수화기의 중요한 부분은 영구자석과 전자석，얇은 철판으로 된 
진동판이다.(그림 4-27) 

송화기로부터 흘러오는 전류가 수화기의 전자석선륜에 흐르면 
전 자석 은 진동판을 당겼 다놓았다한다. 수화기 의 전 자석 선륜에 흐르 
는 전류는 송화기앞에서 말하는 사람의 말소리 에 따라 변하기 때 문에 
수화기의 진동판도 이 말소리와 같은 모양으로 진동하게 된다. 



진동판 
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그리하여 수화기의 진동판에는 말하는 사람의 소리와 같은 소 
리가 난다. 

이렇게 소리를 변하는 전류로 
바꾸어 전화선(전기선)을 통해 먼 
곳까지 보낼수 있다. 

오늘날에는 상대방을 서로 마 
주보면서 전화를 하는 TV 전화기， 

임의의 장소에서도 전화를 할수 있 HU 4-28. TV 전화기, 이동식 전화기 
는 이동식전화기를 비롯한 현대적인 전화기들이 많이 나오고있 
다. (그림 4-28) 

고성기 

고성기는 수화기처럼 전기신호를 소리로 바꾸는 기구이다. 우 
리는 집집마다 고성 기를 설치 하고 유선방송을 듣고있으며 라지오나 
TV , 록화기, 록음기들에 고성기가 있어 여러가지 방송소리를 듣 
게 된다. 

행 고성 기의 구조가 어 떻게 되 여있어 소리를 내는가. 

고성기의 기본부분은 원통형영구자석 
과 자석의 극사이에서 움직일수 있는 선륜, 

나팔모양의 진동종이 이 다. (그림 4-29) 

고성기 영구자석의 두 극사이 좁은 
틈에 는 선륜이 들어있고 선륜끝에는 진동 
종이 가 붙어 있다. 

선륜으로 전류가 흐르면 선륜은 전자 
석으로 되여 영구자석의 극과 호상작용한 
다. 선륜으로 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 전자석의 극도 바뀌여 
영구자석 과 작용하는 방향도 반대 로 된다. 

선륜으로 흐르는 전류의 세기가 변하면 선륜이 받는 자기힘도 
변한다. 영 구자석 과 전자석 사이 에 주고 받는 자기힘 에 의하여 선륜 
이 영구자석의 두 극사이의 좁은 름속으로 들어갔다나왔다하는 운 
동을 한다. 이에 따라 선륜과 련결된 나팔모양의 진동종이가 진동 
하면서 소리를 낸다. 
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문 제 

1. 송화기는 어떻게 소리를 전기신호로 바꾸며 수화기는 어떻게 전 
기신호를 소리로 바꾸는가? 

2. 고성기와 수화기에서 무엇이 진동하면서 소리를 내는가를 따져 
보고 다른 점을 말하여 라. 

3 . 수화기와 고성기에서 들리는 사람의 
목소리는 실지 그 사람과 마주 서서 
이 야기할 때 의 목소리 와 꼭같지 않 
다. 왜 그런가? 

4 . 마이크의 동작원리를 그림 4-30 을 
보고 설명 하여 라. 


진동판 



제5절. 소리의 기록과 재생 

우리는 말이나 음악과 같은 소리를 기록하였다가 필요한 때에 
되 살려 듣는다. 

소리는 어떻게 기록하며 되살리는가. 


록음기 (자기 레프록읃) 


자기테프식륵음기의 소리기록과 
소리재생에 대하여 보자. 록음테프는 
수지막에 자성체가루를 점착제에 섞어 


- 보호막 
一자성제 가루 
■ 수지막 


그림 4-31.- 


발라놓은 자기 테 프이 다. (그림 4-31) 

록음하지 않았을 때 자성 체가루들은 자화되 여있지 
기의 구조를 보면 그림 4-32 와 같다. 


01프의 자름면 

않다. 록음 
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im 4-32. 자기테프록음기원리 




여기에서 자두는 철심에 선륜을 감은 작은 전자석이다. 

먼저 록음하는 원리를 보자. 

마이크에 소리가 와닿으면 그 소리의 진동에 따라 변하는 전류 
가 생겨 그것 이 증폭된 후 록음재생자두의 선륜에 호른다. 이 전류 
가 소리의 진동과 꼭같이 변하는 자기마당을 만든다. 록음되지 않 
은 자기테프가 이 록음재생자두앞을 지날 때 자성체가루들이 자화 
되면서 테프에는 소리와 같이 변하는 자기마당이 기록된다. 

다음으로 소리가 재생되는 원리를 보자. 

륵음된 자기레프가 록음재생자두의 름앞을 지날 때 자화된 자 
성 체 가루들이 만드는 자기 마당이 록음재 생 자두의 선륜에 작용한다. 
따라서 소리의 진동모양에 따라 자성체가루들이 자화된 테프가 이 
동할 때 선륜에는 유도전류가 생긴다. 이 유도전류는 록음된 소리 
의 진동과 같은 모양으로 변하는 전류이다. 이 유도전류가 증폭되 
여 고성기에 흘러 소리가 난다. 

레프에 록음된 소리를 지우고 다른 소리를 록음하려면 레프를 
지움자두(소거 자두)앞으로 지 나보내야 한다. 

영화록음(필림록음) 

우리는 영화를 볼 때 화면과 함께 소리를 듣는다. 

그러면 영화를 볼 때 소리를 어떻게 직 
접 동시에 들을수 있는가. 

영화필림을 관찰해보면 소리 띠라고 부르 
는 좁은 띠 가 찍혀 져 있다.(그림 4-33) 소리 
띠에는 소리의 진동에 따라 너비가 커졌다작 
아졌 다하면서 변하는 검 은 띠 가 기 록되 여있 다. 

이 소리 띠 에 빛 을 쪼여 주면 소리 띠 를 지난 빛 
이 빛 전지 에 들어 가게 된다. (그림 4-34) 



소리띠 



그림 4-34. 영화에서 소리의 재생 
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빛전지는 빛의 작용에 의하여 회로에 전류가 흐르게 하는 기구 
이다. 소리띠의 너비에 따라 빛전지에 들어가는 빛의 세기가 변하 
며 빛전지에는 이에 따라 변하는 전류가 호른다. 이것을 증폭하여 


고성기에 보내면 소리가 재생된다. 

지금은 레이자라고 부르는 특수한 빛을 써 
서 소리의 진동을 수자신호로 바꾸어 소리를 
기록하는 새로운 록음방식 이 리용되 고있다. 

이러한 방식으로 록음한 판을 CD (콤팍 
트디스크) 라고 부론다. (그림 4-35) 



문 제 

1. 륵음기 , 영 사기 에 서 륵음테 프나 필 림의 이동속도가 떠지거 나 빨 
라지면 소리가 어떻게 들리겠는가? 

2. 자기테 프록음과 필 림 록음의 차이 점 을 말하여 라. 

3 . 자기테프에 록음된 소리를 지우려면 어떻게 하여야 하는가? 



에디冬의 •축옴기 방면 


에 디슨은 1877년 세 계 에서 처 음으로 소리 를 기 록하고 재 생하는 장치 인 
축음기를 만들었다. 비상한 관찰력을 지닌 그는 어느날 바다기슭을 산보하다 
가 잔잔한 물결 이 오르내 리는 백사장에 주의 를 돌렸다. 

(저렇게 잔잔한 물결도 백사장에 제 모습을 남기누나. 그렇다면 사람의 
소리 도 그 어 디 에 기 억 해 두었 다가 재 생 시 킬 수 없 을가?) 

이 런 생 각이 그의 머 리 속에 떠 오르는것이 였 다. 

그는 실험실에 들어와서 유리판에 보드라운 모래를 펴고 피아노우에 올려 
놓고는 건반을 두드려보았다. 유리판우의 모래는 피 아노소리의 흔적을 남기는 
것이 였다. 그날부터 에 디슨은 축음기제 작에 달라불었다. 고심 어린 연구끝에 
원통형석판에 소리를 기록하고 그것을 재생시킬수 있는 세계최초의 축음기를 
만드는데 성공하였으며 그것을 완성해나갔다. 

그리하여 오늘과 같은 원통형레 코드판을 만드는데 성 공하였 다. 레 코드판 
에는 기록하려는 소리 에 따라 변하는 한줄의 라선형홈이 패여져 있다. 진동막 
이 달린 축음기바늘이 이 홈을 따라 움직 이 면 진동막이 울리 면서 소리 가 재 생 
된다. 전축(전기축음기)은 바늘의 진동을 전기신호로 바꾸고 그것을 증폭하여 
고성 기 를 울리 게 되 여있 다. 
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[복습문제】 


1. 우리가 일상생활에서 보게 되는 진동의 실례를 3가지이상 들어 
보아라. 

2. 흔들이를 기울였다가 놓으면 평형자리에로 되돌아가면서 진동을 
한다. 이것은 무엇때문인가? 

3. 아래 의 문장들가운데 서 옳은것 을 찾아내 여라. 그리 고 옳지 않는 
문장에서 틀리게 쓴 부분을 찾아 옳게 고쳐 라. 

"1) 진폭의 단위는 1 Hz 이다. 

진동주기가 길면 진동수는 작아전다. 
c ) 소리는 금속이나 물속에서는 잘 퍼지지만 공기나 진공속에 
서는 퍼지지 않는다. 

5) 진동주기는 한번 진동하는데 걸리는 시간이다. 

4. 진동수가 50 Hz 인 진동의 진동주기는 얼마인가? 

(답. 0.02 s ) 

5. 다음의 글에서 □안에 알맞는 말을 써넣어라. 

T ) 소리는 물체가 □ 때 나며 □에서는 퍼지지 못하고 기체, 
□，□속에 서 퍼 진다. 

L ) 소리 는 물질 을 따라 □ 이 차례 차례 전 달되 여나가는 □의 
한 형태 이 다. 

n ) 사람은 진동수가 약 □〜 DHz 인 소리를 들을수 있다. 진동수 
가 □수록 소리는 높으며 □이 콜수록 소리는 크게 들린다. 

H ) 소리내는 물체의 생 김새 와 크기 가 다르면 떠는 모습이 달 
라서 그것 이 내는 소리의 □이 달타진다. 

6. 북을 두드릴 때 세게 두드려도 소리의 높이는 변하지 않는다. 
왜 그런가? 

7. 송화기 에 들어있는 탄소가루는 어 떤 역 할을 하는가? 

8. 수화기 에 들어있는 영구자석 은 어 떤 역 할을 하는가? 

9. 록음기에 기록된 소리를 되살리는 원리는 무엇인가? 
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제 5 장. 빚 

태양은 밝은 빛을 뿌리며 온 누리를 환히 비쳐주고 전등이 나 별 
도 빛을 내보낸다. 이 빛에 의하여 우리는 주위의 모든 물체를 가 
려보게 된다. 

빛이 없다면 우리는 한치앞도 가려볼수 없으며 식물이나 동물 
도 살아갈수 없다. 

이처럼 빛현상은 우리의 생활에서나 과학을 연구하는데서 한시 
도 없어서는 안될 매우 귀중한 자연현상이다. 

이 장에서는 빛은 어떻게 퍼져나가며 그의 성질과 리용에 대하 
여 학습한다. 


제1절. 빚의 직진 


빛은 물이나 공기와 마찬가지로 우리 
생활에서 많이 리용된다. 태양과 각종 전 
등은 빛을 내여 물체들을 환히 비쳐준다. 
태양이나 전등처럼 빛을 내는 물체들을 
광원이 라고 부론다. 

빚의 직진 

i ^) 광원으로부터 나온 빛은 어떻게 퍼 
져 나가는가. 

탐조등이나 손전지 ( 레 이 자전지 ) 에 서 
퍼 져나가는 빛 줄기(그림 5-1) 와 수림 속으 
로 해빛이 들어올 때의 빛줄기모양을 살펴 
보면 곧추 나간다. (그림 5-2) 

공기 속에 서 빛 은 곧추 퍼 져나간다. 

빛 은 공기 속에 서뿐아니 라 물속에 서 도 
곧추 퍼진다. 



그림 5-2. 수림속의 빛줄기 
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또한 유리속에서 도 곧추 퍼 진다. (그림 5-3) 


유리덩이 



om 5-3. 물질속에서의 빛의 직진 

공기나 물，유리처럼 빛을 잘 통과시키는 물질을 투명체라고 
부르며 두꺼운 종이나 나무，철판처럼 빛을 전혀 통과시키지 않는 
물질을 불투명체라고 부론다. 

향) 투명체속에서 빛이 어떻게 퍼져나가는가. 

빛이 어떻게 퍼져나가는가를 빛선을 통하여 알아보자. 

가는 빛줄기를 따라 그은 선을 빚선이 라고 부른다. (그림 5-4) 


이 빛 선을 통하여 빛 이 공기속에 서 곧추 
퍼 져 나간다는것 을 알수 있다. 

이 와 같이 빛 이 곧추 퍼 져나가는것 을 
빛 의 직진 이라고 부론다. 

빛은 공기속에서만 퍼지는것이 아니라 
진공속에서도 퍼진다. 이것은 태양빛이 지 
구애 까지 오는것을 보고도 알수 있다. 



그림 5-4. 빛선 


빛이 직진한다는것은 그림자를 보고도 
알수 있다. 

광원에서 나오는 빛이 지나가는 길에 
불투명체를 놓고 그뒤에 비춤판을 세우면 
비춤판에는 그것을 닮은 그림자가 생긴 
다. (그림 5-5) 



그림 5-5. 그림자는 
왜 생기는가 


그림 자는 빛 이 불투명 체속으로 뚫고 지 
나가지 못하여 그것의 뒤부분을 비치지 못 
하므로 그늘이 지기때문에 생긴다. 

빛줄기들이 서로 사귀면 어떻게 되는가. 
빛줄기들은 서로 사귀여도 퍼지는 방향 
이 아무런 변화없이 본래의 방향으로 직진 
한다. (그림 5-6) 



그러므로 여러 방향으로 퍼지는 빛이 있어도 우리는 자기 앞의 
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물체 를 정 확히 볼수 있 는것 이 다. 

빛의 직진은 총을 쏠 때 조준하거나 측량할 때，직선이나 평면 
의 검사 등에 널리 리용된다. 


빛의 속도 

먼곳에서 일어난 번개를 본 순간과 그곳 
에서 들려오는 우뢰소리를 듣는 순간이 같은 
가 다른가.(그림 5-7) 

번개불을 본 다음 조금 있어야 우뢰소리 
가 들린다. 명절날 밤하늘에 터지는 축포를 
생각해 보자. 

축포알이 올라가 터져 생기는 꽃보라를 본 다음 잠간 있어야 
축포알이 터지는 소리가 들린다. 

이러한 사실은 빛의 속도가 소리의 속도보다 훨씬 빠르다는것 
을 보여준다. 

그러면 빛속도는 얼마나 되는가. 

빛속도는 진공속에서 제일 빠르다. 

빛 은 진공속에 서 Is 동안에 30만 km 나 퍼 져나간다. 진공속에 서 
의 빛의 속도를 c 로 표시하면 

c =3 xl 0 8 m/s 

지구로부터 약 38만 km 나 떨어져 있는 달까지 빛은 Is 남짓한 
시간이면 갈수 있다. 

투명체속에서 빛속도는 진공속에서보다 작다. 

례를 들어 물속에서는 225 000 km / s 이고 보통유리속에서는 
200 000 km / s 이 다. 



zim 5-7. 빛의 속도는 
소리속 E 보다 If 르다 


[례제] 4 km 밖에서 번개 가 일었 다. 번개빛 을 본 다음 시 간이 얼 
마 지나서 우뢰소리를 듣겠는가? 소리의 속도는 340 m / s 이 다. 

■)[. 주어 진것 : 5=4 km =4 000 m 
i ， 소 =340 m/s 


구하는것 : 



公 _ 4 000 m 
v ± 340 m/s 


저 11.76 s 
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답. 약 11.76 s 




문 제 

1. 그림자는 왜 생기는가? 빛의 직진현상으로 
설명 하여 라. 

2. 한 휘거선수의 그림자가 4개로 나타났 
다.(그림 5-8) 광원은 어디에 있는가? 

3. 낮에 곧은 관속으로 물체를 볼 때에는 그 

물체 가 보이 지 만 구부러 진 관으로는 보이 ~7 Sj 5~8 

지 않는다. 왜 그런가? 

4. 길이가 lm 인 자를 땅우에 수직으로 세웠을 때 그림자가 0.8 m 
로 되 였다. 그림 자의 길이 가 9.6 m 인 굴뚝의 높이는 얼마인가? 

♦그톺•과 절그숄 

광원이 물체 에 비 하여 클 때 혹은 여 러개의 광원이 한 물체 에 비칠 때 에 
는 광원의 매 점 에서 나가는 빛선에 의한 그림 자들이 생 겨 이것들이 겹 친다. 

물체 에 의하여 빛 이 완전히 가리 워 져 어 둡게 되 는 그림 자의 가운데 부분은 
속그늘，빛의 일부만 가리워져서 덜 어둡게 되는 그림자의 바깥부분은 겉그늘 
이 라고 부론다. (그림 5-9) 


태양 

im 5-9. 속 Zfe 과 걸그늘 
속그늘의 크기는 광원이 클수록 작아전다. 

병원의 수술실에 있는 전등은 여러개의 광원으로 이루어져있으므로 수술 
의사의 몸에 의한 속그늘이 생기지 않도록 함으로써 수술에 지장이 없게 한다. 


속그늘 





두개의 광원이 하나의 불투명체 에 비칠 때 생기는 겉 그늘과 
속그늘이 어떻게 되는가를 그려보아라. 
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제 2 절. 빚의 반사 


우리는 매일 거울을 마주하고 자기 
모습을 보면서 머리도 빗고 옷차림새도 
바로잡는다.(그림 5-10) 

빚의 반사법칙 

란) 빛이 한 물질속에서 직진하다가 다 
른 물질을 만나면 어떻게 되는가. 

유러 통에 담은 물면에 레이 자전지 로 
빛줄기를 경사지게 비춘다. 

한 물질(공기 )속에 서 퍼 져나가던 빛 
이 다른 종류의 물질(물) 을 만나면 빛 선 
의 방향이 바권다.(그림 5-11) 



그림 5-11. 빛선의 방향변하 ■ 


레이 자빛 을 거 울면 에 경 사지 
게 비추어보면 빛 이 거 울면 에 서 
방향을 바꾸어나간다는것을 알수 
있다.(그림 5-12) 

한 물질속에서 전파되던 빛 
이 다른 물질의 겉면에서 반사될 
때 어떤 법칙성에 따라 반사되는 
가를 알아보자. 



um 5-12. 거울에서 반사된 빛 


매끈한 평 면 MM ' 에 빛 선 
AO 가 들어와 ◦점 에서 반사하여 
OB 방향으로 나간다고 하자. (그 
림 5-13) 

빛선 AO 를 입사빚선, OB 를 
반사빚선이 라고 부론다. 

그리고 O 점에서 반사면 
MM ' 에 세운 수직선 ON 과 입사 
빛선이 이루는 각 «를 입사각， 



um 5-13. 입사각라 반사각 


수직 선 ON 과 반사빛 선 이 이 루는 각，를 반사각이 라고 부론다. 


입 사빛 선이 떨어 지는 점 을 입사점이 라고 부른다. 
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◦ 빛의 반사법칙실험기구로 입사각을 
15。씩 크게 하면서 빛을 거울면에 
입 사시 킨 다. 

o 이때 반사각이 얼마씩 변하는가를 
알아본다. (그림 5-14) 반사각도 15° 

씩 커진다. 

실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 

반사각은 입사각과 같다. ( Z 分 
입사빛선, 반사빛선 및 입사점에서 경계면에 세운 수직선은 한 
평면에 있다. 이것을 빛의 반사법칙이라고 부론다. 

반사빛선이 나오던 길로 빛을 거꾸로 들여보내면 입사빛선이 
들어오던 길 을 따라 반사빛 선 이 나간다. 

이와 같이 빛을 반대방향으로 들여보낼 때 지나온 길을 따라 
되돌아나가는 현상을 빚의 역행 성이라고 부른다. 



정반사와 란반사 

별) 거울이나 창문유리에서 반사된 해빛이 눈에 비칠 때 너무나 
눈이 부시여 앞을 가려볼수 없을 때가 있다. 왜 그런가. 

반사면 이 매 끈하면 같은 방향으로 들어 간 빛 선들이 반사법 칙 에 
따라 모두 같은 한 방향으로 반사되 여나오기 때 문이 다. 

이처럼 매끈한 반사면에서 평행으로 들어간 빛이 반사된 후에 
도 평 행 으로 나오는 반사를 정반사 또는 거울반사라 고 부론다.(그림 
5-15 의 ᄀ) 




그림 5-15. 정반사와 란반사 

정반사는 입사빛선도 모두 한 방향으로 되고 반사빛선도 다 한 
방향으로 되 는 반사이다. 
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종이장이나 벽체에서 반사되는 빛은 왜 눈부시게 들어오지 못 
하는가. 

반사면이 매끈하지 못하고 거칠 때 일정한 방향으로 들어간 빛 
은 여러 방향으로 홀어져 반사되기때문이 다. 

이 처 럼 거 치 른 면 에 서 평 행 으로 들어 간 빛 이 반사된 후에 는 평 
행 으로 되지 못하는 반사를 란반사라고 부론다. (그림 5-15 의 L ) 

란반사는 입 사빛 선은 다 한 방향이 지 만 반사빛선들은 각이한 
방향으로 나올 때 의 반사이다. 

우리 가 어떤 물체 인가를 잘 가려볼수 있는것은 빛 이 물체의 겉 
면에 서 란반사되 기때 문이 다. 

문 제 

1. 어떤 경우에 반사빛선이 입사빛선과 수직으로 되겠는가? 

2. 그림 5-16 과 같이 서로 수직되게 놓여 있는 두 
거울이 있다. 웃거울에 입사각이 45° 되게 입 
사한 빛선이 아래거울에서 반사한 다음 어떻 
게 나가겠는가? 

3. 다음의 문장에 서 정 확한것 을 선택하여 라. 

T ) 란반사가 일어 날 때 모든 반사빛선들에서 그 U 5_16 

는 빛의 반사법칙이 성립된다. 

L ) 란반사가 일어날 때 모든 반사빛선들에서는 빛의 반사법 
칙이 성립되지 않는다. 

c ) 란반사가 일어날 때 모든 빛의 반사빛선들에서는 반사법 
칙이 성립될수도 있고 안될수도 있다. 

4. 다음 문장가운데서 물리적의미가 옳은것과 옳지 않은것을 가르 
고 그 근거를 밝혀라. 

기) 정반사는 반사법칙에 따르지만 란반사는 반사법칙에 따르 
지 않 는다. 

l ) 빛이 평면거울에 수직으로 입사할 때 반사각은 90°이다. 
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제 3 절. 평면거울 


평면거울 

우리 가 거울이 나 매끈하게 잘 연마된 금속면 그리고 잔잔한 물 
면에서 자기의 모습을 비쳐볼수 있는것은 무엇때문인가. 

그것은 매끈한 면에서 정반사가 일어나기때문이다. 

이처럼 빛을 정반사시키는 매끈한 평면을 평면거울 이라고 부 
른다. 

평면거울을 마주 보면 마치도 자기 모습이 거울의 안쪽에 있는 
것처럼 보인다. 

탄) 왜 사람의 모습이 거울의 안쪽에 있는것처럼 보이는가. 



O 그림 5-17 과 같이 수직으로 세운 초불앞 
에 평면거울을 놓고 본다. 마치도 거울속 
에 초불이 있는것으로 보인다. 

O 거울의 자리를 옮기면서 거울속의 초불의 
자리와 크기를 실지 초불까지의 자리 , 크 
기 와 비 교하여본다. 거 울로부터 실 지 초 
불까지의 거리와 거울속의 초불까지의 거 
리 가 갈으며 크기도 꼭같다. 


zim 5-17. 거_ 

비쳐진 초불 


실험에서 보는것처럼 거울에 비쳐진 초불은 실지 초불과 거울 
로부터 같은 거리에 있으며 같은 크기를 가지고 나타난다. 

이처럼 거울안쪽에 있는것으로 보이는 물체의 모습(거울속의 
초불)을 평면거울에 의한 물체의 영상 (또는 상) 이 라고 부른다. 

ᅀ 종이나 흐린 유리와 같이 빛을 란반사시키는 면은 영상을 이루지 못 
한다. 


평면거울에 의한 영상 

H 그러면 평면거울에서 영상이 어떻게 이루어지는가. 

초불의 끝점 A 와 묘에서 나간 빛선들은 거울면에서 반사되여 
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우리 눈으로 들어오게 된다.(그림 
5-18) 

이 반사빛선들을 거꾸로 연장하 
여 사귀는 점을 A '， B ' 라고 하면 우 
리 눈에 들어오는 빛선들은 마치도 
점 A ' 와 망에서 나와 직진한것처럼 
느껴진 다. 

이 거울속의 점 A '， B ' 를 초불의 
A 점과 B 점의 영상점이 라고 부른다. 

따라서 물체의 영상은 그 물체 
의 매개 점들에 대한 영상점들로 이 
루어진다. 

그림 5-19 에서 알수 있는것처럼 
평 면거 울에 의한 물체 의 영 상은 거 울 


면에 

대 하여 

물체와 

대칭 인 

자리 에 

길•은 

크기 로 

생 기 며 

언제 나 

바로선 


영상으로 된다. 

평 면거 울에 의한 영 상은 거 울에 
서 반사된 빛선들을 그 반대방향으 
로 연장하여 사귀 는 점 (영 상점 ) 들로 
이루어진 영상이므로 허영상이라고 
부론다 • 

그림 5-20 과 같이 거울 두개를 
쓰면 자기보다 훨씬 높은 곳에 있 
는 물체들을 볼수 있는 장치를 만 
들수 있다. 이 런 장치 를 잠망경이라 
고 부론다. 잠망경을 리용하여 참호 
안에서 적진을 감시하거나 잠수함안 
에 서 바다물면우의 상태 를 감시할수 
도 있 다. (그림 5-21) 




ZM 5-19. 거■서 
빛이 지나가는 길 



OSi 5-20. 잠망경으[ 원리 


『一! 

十' 

- - - 고 

그림 5-21. 잠수■【서 
잠망경의 리용 
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문 제 

1. 거울에 먼지가 많거나 물방울이 많이 끼면 왜 영상이 잘 보이 
지 않겠는가? 

2. 그림 5-22 와 같이 평면거울 MN 앞에 
있는 화살모양의 물체 AB 의 영상을 
그려라. 만일 거울의 PN 부분이 없다면 
눈이 어떤 자리에 있어야 이 물체의 전 
체 영상을 볼수 있겠는가? 

3. 그림 5-23 과 같이 평면거울앞에 두개의 

광원 A 와 표가 있다. 눈을 어디로 가져 그립 5 - 22 

가야 거울을 통해서 보는 두개의 광원이 
한개의 광원으로 겹쳐보이겠는가? « A 

4. 어떤 물체와 평면거울에 의한 그 물체의 
영상과의 같은 점과 차이점은 무엇 인가? 

5. 평면거울앞에 선 사람이 거울을 향해 걸 
을 때 그 영상이 어떻겠는가? 다음의 문 
장들가운데 서 정 확한것 을 선 택하여 라. 

T ) 영상은 커지고 영상까지의 거리는 그: 

짧아진 다. 

L ) 영상은 변하지 않고 영상까지의 거 
리도 변하지 않는다. 

C ) 영 상은 일 정하지 만 영 상까지 의 거 




리 는 작아진다. 



낮에는 유리창문으로 밖의 모습은 


잘 내다보이고 자기 모습은 잘 보이지 않 


지만 밤에는 유리창문으로 캄캄한 밖은 보 
이지 않고 거울처럼 자기 모습만 잘 나타 


난다. (그림 5 - 24 ) 


왜 그런가를 생각하여보아라. 



그림 5-24 
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제 4 절. 구면거울에 의한 영상 


손전지안에 있는 반사거울이 나 자동차운전칸옆에 붙은 거 울(후 
사경)의 면은 어떤 모양인가. 

구면거울과 초점 

빛을 반사시키는 면이 매끈한 구면으로 된 거울을 구면거울 이 라 
고 부른다. 

구면거울가운데서 빛을 반사시키는 구면이 오목하게 생긴 구 
면거울을 오목거울， 반사시키는 구면이 볼록하게 생긴 구면거울을 
볼록거울이 라고 부른다. 

탄) 구면거울은 들어오는 빛선들을 어떻게 반사시키는가. 


O 평행빛을 오목거울에 약간 경사지게 
비추고 비춤판을 옮겨가면서 반사 
빛 을 살펴 본다. (그림 5-25) 빛은 
한 곳으로 모여든다. 
o 평행빛을 볼록거울에 비추고 같은 
실험을 한다. 

실험에서 볼수 있는것처럼 오목거울은 들어오는 평행빛을 반사 
시켜 한 점에 모으며 볼록거울은 들어오는 평행빛을 반사시켜 빛을 
헤쳐지게 한다.(그림 5-26) 



om 5-26. 오목거울 a ᅡ 볼록거울에서 초점 

구면의 중심 c 와 거울의 중심 o 를 지나는 직선 c ◦를 구면거 
울의 빚축이 라고 부른다. 
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빛축에 평행인 빛선들이 오목거울에서 반사하여 모여드는 점 
도를 구면거울의 실초점 간단히 초점이라고 부르며 볼록거울에서 반 
사하여 헤 쳐 져 나가는 빛선들의 연장선들이 사귀는 점 F ' 를 구면거 
울의 허초점 이라고 부론다. 

그리고 거울로부터 초점까지의 거 리 OF =/를 초점거리 라고 부 
른다. 

구면거울에 의한 영상 그리기 

우의 실험을 통하여 오목거울에서 반사된 빛선들은 서로 사귀 
여 영상을 만든다는것 을 알수 있다. 오목거 울에서처 럼 반사된 빛선 
들이 직접 사귀여 만들어지는 영상을 실영상이 라고 부른다. 

※ 볼록거울에서는 반사된 빛선들을 반대로 연장하여 허영상을 만든다. 

구면거울에 의한 영상은 어떻게 그리는가. 

구면거 울에 의한 영상은 물체의 한 점 에서 나온 빛선들이 거울 
에서 반사된 후 사귀 여 이루어 진 영상점 을 기 하학적 으로 그리는 방 
법 으로 얻는다. 이 때 물체 의 한 점 에서 는 무수히 많은 빛선들이 나 
오므로 그가운데서 방향을 쉽게 알수 있는 다음의 3개의 빛선들을 
리 용한다. 

첫째 로，빛 축에 평 행 으로 들어가는 빛 선은 구면에 서 반사되 여 언제 
나 초점 을 지난다. (그림 5-27 의 -1) 

둘째 로，초점 을 지 나 들어 가는 빛 선은 구면 에 서 반사되 여 언제 나 
빛축에 평 행 으로 나간다. (그림 5-27 의 L ) 

셋째 로，구의 중심 을 통과하여 들어 가는 빛 선은 구면에 서 반사된 
후 다시 구의 중심 을 지난다. (그림 5-27 의 n ) 





그림 5-27. 구면거울에 의한 영상을 그리는데 쓰이는 빛선 
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이 빛선들에 의해서 오목거 
울에서 실영상을 그려보자. (그림 
5-28) 

우선 빛축 CO 를 그리고 빛 

축에 수직 인 물체 AB 를 그린다. 그림 5-28. 오목거울 에 의한 

다음 물체의 한 끝점 A 에서 
나와 빛축에 평행으로 입사하는 한개의 
빛선이 구면에서 반사되여 초점 F 를 
지 나는 빛선을 그린다. 

다음으로 물체의 같은 끝점 A 에서 
나온 다른 한개의 빛선이 구면거울의 
중심 C 를 지나 구면에서 반사된 후 다 
시 중심 C 를 지나가는 빛선을 그린다. 

다음으로 이 두 빛 선의 사귐 점 k : 를 
찾아 그 물체의 영상 A/B' 를 얻는다. 

볼록거 울에 의한 영 상을 우와 같은 방법 으로 그리 면 그림 
5-29 와 같다. 

?\ 볼록거울에서는 언제 나 작아진 허영상만 생긴 다. 

문 제 

1. 평면거울과 구면거울에서 반사된 빛선들은 서로 어떻게 다른가 
를 그림을 그리고 설명하여라. 

2. 허영상과 실영상은 어떤 거울에서 맺어지며 어떻게 다른가? 

3. 오목거울과 볼록거울로 자기의 얼굴을 가까이에서 보면 어떻게 
보이겠는가? 




제 5 절. 구면거울의 리용 
오목거울의 특징과 그 리용 

할) 오목거울에 의한 영상이 어디에 어떻게 이루어지는가. 
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◦ 그림 5-25 와 같은 장치에서 광 
원통 대신 초불을 켜놓고 흐린 
유리로 된 비춤판을 옮기면서 
초불의 영 상을 찾아본다.(그림 
5-30) 

O 초불을 멀리(초점거 리의 2배보 
다 먼거리)에 놓고 비춤판을 
옮기면서 초불의 영상이 나타 
나게 한다.(그림 1) 



ᄀ a 5-30. 오목거울에 의한 영상 


O 초불을 오목거 울가까이(초점 과 구면중심사이 )로 옮겨놓고 비 춤 
판에 영상이 나타나는 자리 를 찾는다. (그림 L ) 

O 초불을 초점 안쪽(초점과 거울사이)에 옮겨놓고 비춤판에 영상이 
나타나는가를 본다.(그림 n ) 

O 초불을 초점에 옮겨놓고 비춤판을 옮기면서 영상의 크기변화를 
본다. 


이 실험으로부터 다음과 갈은것을 알수 있다. 


첫째로，물체 가 초점 거 리 보다 멀 리 에 
다.(그림 5-31) 



그림 5-31. 될제가 초점거리의 
2배보다 멀리 있을 때의 영상 


있으면 거꾸로선 영상을 얻는 



Om 5-32. 불제가 초점과 
구면중심사이에 있을 때의 영상 


둘째 로， 


셋째로， 


물체가 초점에 가까와질수록 
멀 어지 면서 더 커 진다.(그림 
5-32) 

물체가 초점거 리보다 가까이 
에 놓이면 영상은 거울뒤에 
바로선 허 영상으로 된다. (그 
림 5-33) 


거 꾸로선 

영상은 

거울로부터 


4 

義 ， f 

C 


% I 


B 

/ 허■상 

푸 5-33. 물체가 초점과 거울 


사이에 있을 때의 영상 


127 





넷째로，물체가 초점에 있을 때 비춤판에 
나타난 영상의 크기는 비춤판을 
옮겨놓아도 달라지 지 않는다. (그 
림 5-34) 즉 반사빛선들은 평행 
이 다. 

※ 물체가 구면의 중심에 있을 때에는 영 
상이 물체와 같은 크기로 물체와 같은 
거리에 놓인다. (그림 5-35) 

이와 같이 오목거울은 평행빛을 한 
점에 모여들게 하는 작용을 하며 물체를 
초점에 놓을 때 반사빛을 평행으로 내보 
내 는 작용을 한다. 

판) 오목거울의 이리한 특징은 어디에 리용하는가. 

오목거울로 해빛을 모아 물체를 가열하는데 쓰인다. 우산만 한 
오목거울로 해빛을 모으면 짧은 시 간동안에 밥을 지을수 있다.(그 
림 5-36) 

큰 오목거울을 쓰면 금속을 녹이 
는 태 양가마도 만들수 있다. 

오목거울의 초점에서 나온 빛선 
들이 평행으로 나가는 성질을 리용하 
여 손전등이 나 탐조등의 빛줄기를 멀 
리까지 보낼수 있다. 

볼록거울의 특징과 그 리용 

@ 볼록거울에 의한 영상은 어떻게 생기는가. 



O 그림 5-25 와 같은 실험장치에서 오목거울대신 볼록거울로 바꾸 
어놓고 실험을 한다. 

O 비춤판으로 실영상을 찾지 못하면 거울속을 들여다보면서 허영 
상을 찾아본다. 



IM 5-36. 오목거울의 리용 




UMi 5-35. ■ 가 
구면중심에 있을 때의 영상 
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실험에서 보는것처럼 볼록거울에서 반사된 빛은 모이지 않고 
다 헤쳐지므로 실영상을 맺을수 없다. 

그러므로 반사되여나가는 빛선들을 거꾸로 연장하여 사귐점을 


찾아 허영상을 얻는다. 

씐) 볼록거울의 이러한 특징은 어 
더에 리용하는가. 

볼록거울로 자기 얼굴을 보면 
얼굴이 작게 보인다.(그림 5-37) 
볼록거울은 작은 거울면에 넓 
은 범위의 영상을 비쳐볼수 있게 
하므로 자동차의 후사경 으로 리용 
하고있다.(그림 5-38) 

또한 볼록거 울을 리용하면 보 
이지 않는 자동차도로의 굽인돌이 
를 한눈에 바라볼수 있다. 

문 제 




im 5-38. 자동차의 후사경 


1. 손전등에서 빛이 멀리까지 나갈수 있게 하려면 작은 전등이 어 
느 자리에 놓여 야 하는가? 

2. 자동차운전칸량옆에는 볼록거울(후사경)을 달아놓는다. 왜 그 
렇게 하겠는가? 

3. 의사가 환자의 귀를 들여다보는데 쓰는 거울은 어떤 거울이며 
왜 그것을 쓰는가? 


제6절. 빚의 ■절 


빛은 하나의 물질속에서는 곧추 퍼지지만 다른 물질을 만나면 
일부는 되돌아오고 일부는 그 물질속으로 퍼져 들어 간다. 
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빚의 굴절현상 

그림 5-39 와 같이 물면에 빛 
을 비추면 공기 와 물의 경 계 면에 서 
일부는 반사되여 공기속으로 되돌 
아나오고 나머지는 물속으로 꺾이 
여 들어간다. 

물대신 유리면에 빛을 비추어 
길•은 현싱•을 월•수 X !다' 

ᄃ이 와 같이 빛 이 서 로 다른 두 그림 5-39. 빛의 반사와굴절 

물질의 경 계 면을 지 날 때 전파방향이 꺾이 면서 들어가는 현상을 빚 
의 굴절 이라고 부론다. 

방향을 바꾸면서 둘째 물질 속으로 들어가는 빛선을 굴절빚선 이 
라고 부른다. 

또한 입 사점 에 서 두 물질 의 경 계 면에 세 운 수직 선과 굴절빛 선 
사이 의 각을 굴절 각이라고 부론다. 

빚의 굴절현상의 법칙성 

아 빛의 굴절현상은 어떤 법칙성을 가지고 일어나는가. 



O 그림 5-40 과 같이 각도눈금을 새긴 반 
경이 10 cm 인 원판을 물그릇안에 세우 
고 물면 이 직 선 AB 와 일 치하도록 물을 
붓는다. 그리고 빛을 공기로부터 물로 
입사각을 15°, 30°, 45°로 차례로 변 
화시키면서 입사시키고 굴절각의 변화 
를 본다. 그림 5-40. 빛의 굴절실험 

O 반대로 빛을 물로부터 공기로 입사각을 10ᄋ，25ᄋ，35ᄋ로 차례 
로 변화시키 면서 입 사시 키 고 굴절각의 변화를 본다. 

실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 

첫째 로，입사각 «가 커지면 굴절각 7도 커 진다. 

둘째로，빛이 공기에서 물속으로 들어갈 때 굴절각은 입사각보다 
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작아지며 굴절빛선은 수직선에 더 가까와진다. 

반대로 빛을 물로부터 공기로 들여보내면 굴절각은 입사 
각보다 커지며 굴절빛선은 수직선으로부터 더 멀어진다. 
셋째로，빛 이 굴절되는 정도는 둘째 물질의 종류에 따라 달타진다. 


강물의 깊이는 실제보다 얕아보인다. 왜 그런가. 

물속의 물체를 보는것은 그 물체에서 반사된 빛이 물을 지나서 
나오다가 물면에서 굴절되여 우리 눈에 들어오기때문이다. 

즉 물속에서 나온 빛은 우리 눈으로 곧추 오는것 이 아니 라 물면 
에서 굴절되여 우리 눈에 오게 된다. 

그런데 빛이 물에서 공기로 나올 
때에는 굴절각이 입사각보다 크다. 

따라서 물속에 있는 물체(물고 
기 ) AB 에 서 나와 눈에 들어 오는 두 
빛선은 그것을 거꾸로 연장한 A / B / 

에서 곧추 오는것 처 럼 느껴 진다.(그 
림 5-41) 

즉 물체 AB 는 떠올라와있는것처럼 보인다. 

다른 실례로 물속에 잠긴 연필이나 노를 보면 물에 잠긴 부분 
이 꺾이여보이는것을 들수 있다. (그림 5-42) 



OM 5-41. 물속에 있는 물체가 
떠올라와 있^크味1럼 보이는 리유 



문 제 

1. 입사각이 령일 때 반사각과 굴절각은 얼마인가? 

2. 사기고뿌안에 철로 만든 단추를 넣고 옆에서 보면 단추가 보이 
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지 않는다. 그러나 고뿌에 물을 부으면 보 
이지 않던 단추가 보이게 된다. 그 리유를 
설명 하여 라.(그림 5-43) 

3. 물겉면에 잔잔한 물결이 일 때 물속에 있는 
물체들이 흔들거리는것처럼 보인다. 왜 그 
런 가? 



제7절. 프리즘과 렌즈 

프리즘에서 빛의 굴절 

유리 나 수정과 같이 빛을 잘 통과시키는 투명한 물질을 매끈 
하게 갈아서 각기 둥모양으로 만든것 을 프리즘이라고 부론다. 보통 
3각기둥으로 된 3각프리즘을 많이 쓴다. 

프리 즘에 서 빛 이 들어오는 면과 나가는 면 이 이 루는 각을 정각 
이라고 부르며 정각에 마주하고있는 면을 프리즘의 일면이라고 부 
른다. 

3각프리즘에서 빛이 어떻게 굴절되는가. 

그림 5-44 와 같이 프리즘의 정 
각이 우로 올라가게 하고 프리즘을 
통하여 물체 를 보면 물체 가 우에 떠 
있는것처럼 보인다. 

반대 로 정 각이 아래 로 내 려가게 
하고 물체를 보면 물체가 아래에 있 
는것 처 럼 보 인 다 . 그림 5-44. 프리즘으로물체보기 

왜 그렇게 보이겠는가. 

빛 이 프리 즘의 첫 경 계 면을 지 나 유리 로 들어가면서 굴절할 
때에는 굴절각이 입사각보다 작아지는쪽으로 굴절한다. 즉 아래쪽 
으로 굴절한다 . 

둘째 굴절면을 지나 유리에서 공기에로 나올 때에는 굴절각이 
입 사각보다 커지 는쪽으로 굴절한다. 
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그리하여 빛은 프리즘의 밑면쪽으로 
기 울어 진다.(그림 5-45) 

실험에 의하면 프리즘의 정각이 클수 
륵 프리즘을 지 나는 빛은 더많이 굴절한다. 

즉 프리즘에서 빛은 프리즘의 밑면 
쪽(프리즘의 두터운쪽)으로 굴절하는데 
정각이 콜수록 더 세게 굴절한다. 


C 



렌즈에서 빚의 굴절 

안경이나 확대경，망원경，사진기에는 렌즈가 들어있다. 

현) 렌즈란 무엇인가. 

유리와 같이 빛을 잘 통과시키는 투명체로써 두 겉면이 다 매 
끈한 구면 이 거 나 한쪽 겉 면 이 평 면 이 되 A 
게 만든것 을 렌즈라 고 부론다. 

렌즈에는 가운데부분이 변두리보다 \J 
두터 운 볼록렌즈와 반대 로 가운데부분이 
얇은 오목렌즈가 있다. (그림 5-46) 그림 5-46. 렌즈의 종류 

렌즈에 서 두 겉 면의 구면중심 을 이 은 직 선을 렌즈의 빚 축이라 
고 부른다. (그림 5-47) 




그림 5-47. 5!!즈의 빛축 
렌즈에서 빛선은 어떻게 굴절되는가. 



o 볼록렌즈에 해빛을 쪼이면서 비춤판을 
렌즈로부터 점점 멀리하면서 영상의 
크기를 본다. 비춤판에 생긴 밝은 부 
분이 작아지다가 어떤 자리에서는 제 
일 작아지고 다시 커지기 시작한 
다. (그림 5-48) 
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o 오목렌즈로 같은 실험을 해본다. 비춤판이 렌즈로부터 멀어질 
수록 렌즈를 지난 빛이 비처지는 부분이 커지면서 그 밝기는 
약해진다. 


실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 

볼록렌즈는 빛을 한 점에 모아주며 오목렌즈는 빛을 헤쳐준다. 
그러므로 볼록렌즈를 수렴렌즈， 오목렌즈를 발산렌즈 라고 부른다. 

할) 왜 렌즈는 빛을 모으거나 헤처지게 하는가. 

렌즈는 그림 5-49 에서처럼 정각이 
으로 볼수 있다. 프리즘에서 빛 이 두 
터 운쪽으로 기 울어지 고 또 정 각이 
콜수록 더 세게 기울어진다는것을 
생각하면 볼록렌즈에서는 빛을 두터 
운 중심쪽으로 모아주며 오목렌즈에 
서는 그와 반대로 빛을 헤쳐지게 한 
다는것을 알수 있다. 


다른 수많은 프리즘들의 모임 



UMi 5-49. 프리즘의 


게임으로서의 렌즈 


렌즈의 초점 

볼록렌즈의 빛축에 평행인 빛을 
비추었을 때 렌즈를 지난 다음 빛축 
우에서 모이는 점을 렌즈의 초점이라 
고 부론다. (그림 5-50) 

렌즈의 중심으로부터 초점까지 
의 거 리를 렌즈의 초점거리 라고 부론다. (그림 5-51) 

오목렌즈의 초점 은 빛 이 실지 로 모여드는 점 이 아니 고 렌즈를 
지난 빛선들이 마치도 이 점 에서 퍼져나가는것처 럼 보이는 점 이 다. 



그림 5-50. 볼록렌즈의 ^점 



UMi 5-51. 렌즈의 초점거리 

그러 므로 오목렌 즈의 초점 을 허초점 이라고 부론다. 

볼록렌즈나 오목렌즈는 다 앞뒤의 같은 거리에 초점이 있다. 
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빛 이 들어 가는쪽에 있는 초점을 앞초점， 빛 이 나가는쪽에 있는 

초점을 뒤 초점이라고 부른다. 

문 제 

1. 돋보기안경알은 렌즈로 되여있다. 그런데 이 돋보기안경알이 
볼록렌즈인지 아니면 오목렌즈인지 어떻게 알아볼수 있는가? 

2. 두개의 볼록렌즈가 하나의 빛축우에 놓여있다. 그런데 첫째 렌 
즈의 뒤초점 1자와 둘째 렌즈의 앞초점 F 2 이 한 점에서 일치하 
였다. 여기에 빛축에 평행인 빛 
선이 첫번째 렌즈에 들어가면 
둘째 렌즈에서 나오는 빛선은 ^ 

어떻게 되겠는가?(그림 5-52) zim 5-52 

3. 볼록렌즈의 앞초점에 광원을 놓았다. 여기서 나온 빛선들이 렌 
즈를 지난 다음 어떻게 되겠는가를 그림을 그리 고 설명하여 라. 



제8절. 렌즈에 의한 영상 


영사막에 비쳐진 화면은 환등기나 영사기에 있는 렌즈에 의하 
여 맺혀지는 환등필림이 나 영화필림의 영상이 다. 

렌즈에 의한 영상은 물체의 한 점에서 나오는 빛이 렌즈를 지 
나 다시 사귀는 영상점들의 모임 이다. 


볼록렌즈에 의한 영상 

볼록렌즈에 의 한 영상을 그려보자. 
물체의 영상점의 자리는 물체의 한 점 
에서 나오는 무수히 많은 빛선들중에서 다 
음과 같은 대표적인 세개의 빛선을 그려서 
그 선들의 사귐점 으로 찾는다. (그림 5-53) 

첫째 로， 렌즈의 빛축에 평 행 으로 들어가 
렌 즈를 지난 다음 렌 즈의 뒤 초점 
을 지나는 빛선(그림 -1) 



. ᄀ탭 5-53. 영상■그리기에 
^0 ᅵ는 빛선들 
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둘째로，렌즈의 중심을 향하여 들어가서 방향을 바꾸지 않고 곧추 
나가는 빛 선 (그림 1 - ) 

셋째로, 렌즈의 앞초점을 거쳐 들어가서 렌즈를 지난 다음 렌즈의 
빛축에 평 행 으로 나가는 빛선(그림 C ) 

물체의 영상을 찾으러면 대표적인 세개의 빛선중에서 두 빛선 
만 골라서 영상점을 찾으면 된다. 

그림 5-54 와 같이 물체 AB 가 빛축우에 수직으로 있는 경우에 
는 물체의 A 점에서 나오는 두 빛선에 의하여 그의 영상점 A ' 를 찾 
고 A ' 점 에서 빛축에 수직선을 긋는다. 이 때 빛축과 사귀 는 점 이 
물체 B 점의 영상점이다. 

물체가 볼록렌즈의 초점거리보다 멀리 있으면 렌즈를 지난 빛 
이 비춤판우에 실영상을 만든다. 

물체 가 초점거 리의 2배보다 멀 리 있는 경우 축소된 거꾸로선 
영 상이 초점 가까이 (초점 밖) 에 생 긴 다. (그림 5-54) 



물체 가 초점 과 초점 거 리 의 2배 사이 에 있는 경 우 확대 된 거 꾸 
로선 영 상이 초점 거 리 의 2배 보다 멀 리 에 생 긴다. (그림 5-55) 



① 

그림 5-55. "물제가 초점과 초점거리의 2배사이에 있을 때 영상 

그러나 물체가 초점거리보다 가까운 거리에 있으면 렌즈를 지 
난 빛선이 사귀지 못하므로 허영상을 만든다. 

물체 가 초점 에 있는 경우(그림 1) 에는 영상이 맺히지 못하며 
초점거리보다 가까운 거리에 있는 경우(그림 니에는 확대된 허영 
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상이 물체 쪽에 생 긴다.(그림 5-56) 



ZIM 5-56. 물체가 초점과 그 안쪽에 있을 때 영상 

허 영상은 비 춤판에 맺히지 않으므로 물체와 반대쪽에서 렌즈 
를 들여 다보면 물체쪽에 커진 영상이 보인다. 

오목렌즈에 의한 영상 

오목렌즈에 의한 영 상도 볼록렌즈에서처 럼 대 표적 인 세개 빛 
선중에서 두 빛선을 골라서 그린다. (그림 5-57) 



오목렌 즈는 빛 을 헤 쳐 지 게만 하므로 실 영 상을 맺 지 못하고 허 
영상만을 맺는다. 

오목렌즈는 바로선 축소된 허영상만을 물체쪽에 만든다. 


문 제 

1. 그림 5-54, 55, 56을 보고 다음표의 빈칸에 알맞는것을 써넣어라. 


렌즈로부터 물체 
까지 의 거 리 ( a ) 

렌즈로부터 영상 
까지의 거 리(公 ) 

물체 에 대 한 
영상의 방향 

실영상 
또는 허영상 

a >2/ 




2 / > « > / 




a = / 




a<f 
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그림 5-58 그림 5-59 

풀이방향. 물체의 크기가 렌즈의 크기보다 큰 경우에는 렌즈를 
더 크게 확장하고 그리 면 된다. 즉 초점 면 을 생 각하면 된다. 

3. 그림 5-59 에 표시된 빛선 AB 가 렌즈를 지난 다음 어 느 방향으 
로 나가겠는가? 


제9절. 렌즈의 공식 


렌즈의 공식 

렌즈로부터 물체까지의 거리와 렌즈로부터 영상까지의 거리사 
이에는 어떤 관계가 있는가. 

렌즈로부터 물체까지의 거리를 a , 렌즈로부터 영상까지의 거 
리 를 스라고 하고 다음과 같은 실험 을 하여보자. 

향 

O 광확대우에 작은 전등，초점거리가 10 cm 인 볼록렌즈, 비춤판 
을 설 치 한다. (그림 5-60) 
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im 5-60. 렌즈의 공식을 업기 위한 실험 



O 렌즈로부터 물체까지의 거 리 a 를 12 cm , 15 cm , 20 cm , 
30 cm 로 되게 하면서 그때마다 비춤판을 옮겨 작은 전등의 똑 
똑한 영상이 맺히게 한다. 

O 매번 렌즈로부터 영상까지의 거리 Zr 를 젠다. 

실험결과를 아래 의 표에 적 어넣 는다. 


a [ cm ] 

- [ cm - 1 ] 

公 

公 [ cm ] 

- [ cm - 1 ] 
b 

— + — [ cm -1 ] 
a 公 

丄 [ cm - 1 ] 
f 

12 

0.083 

60 

0.017 

0.1 

0.1 

15 

0.067 

30 

0.033 

0.1 

0.1 

20 

0.05 

20 

0.05 

0.1 

0.1 

30 

0.033 

15 

0.067 

0.1 

0.1 


실험결과를 통하여 다음과 같은것을 알수 있다. 

렌 즈로부터 물체 까지 의 거 리 o 가 달라지면 렌 즈로부터 영 상 

까지 의 거 리 쇼 도 달라진 다. 그러 나 丄 + 丄 은 언제 나 달라지지 않 

a 公 

고 그 값은 +의 값과 갈으므로 다음과 같이 쓸수 있다. 


렌즈와 물제사이 거리 렌즈와 영상사이 거리 초점거리 

1 1 1 

——I—— = — 

a b f 


이것을 렌즈의 공식이라고 부론다. 

이 공식 은 볼록렌즈를 가지 고 진행한 실험 에 의하여 얻 었지만 
오목렌즈의 경우에도 쓸수 있다. 볼록렌즈의 초점거리를 +로，오 
목렌즈의 초점거 리를 -로 쓴다. 이 공식을 리용해서 Zr 를 계산한 
값이 +이면 이때 생기는 영상은 실영상이고 -이면 허영상이다. 

영상의 배률 

렌즈에 의하여 생 긴 영 상의 크기 가 물체 의 크기 에 비 하여 몇 
배 나 커 졌는가를 나타내 기 위하여 배률이라는 말을 쓴다. 

즉 물체의 크기를 영상의 크기로 나눈 값을 영상의 배률 또는 
선배률이 라고 부른 다. 
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ZHJ 5-61. S 4 SO | mm 

그림 5-61 에서 물체 AB 의 크기 를 ；;, 영 상 A ' B ' 의 크기 를 
라고 하면 선배률 N 은 


배률 = 


영상의 크기 
물제의 크기 



少 


문 제 

1. 초점거리가 8 cm 인 볼록렌즈로부터 12 cm 되는 자리에 높이가 
10 cm 인 물체를 빛축에 수직되게 세워놓았다. 영상은 어느 자 
리에 생기며 얼마만한 크기를 가진 어떤 영상(실영상, 허영상) 
이 겠는가? 렌즈공식 과 영 상그리 기방법 으로 풀어보아라. 

2 . 우의 문제 에서 볼록렌즈를 오목렌즈로 바꾸어 놓고 풀어보아라. 

3. /=10 cm 인 볼록렌즈로부터 6 cm 앞에 있는 물체 의 영 상을 그리 
고 영상의 자리를 구하여라. 물체의 크기는 임의로 정하여라. 

4. 우의 문제에서 볼록렌즈를 오목렌즈로 바꾸어놓고 풀어보아라. 


제10절. 눈과 안경 


눈의 구조와 조절작용 

사람에게 있어서 눈은 매우 중요하다. 

사람은 눈으로 우리 주위에서 일어나는 모든 현상들을 보고 
느끼며 활동을 진행한다. 

@ 눈은 어떤 구조로 되여있는가. 
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유리체 



눈동자 


망막 


보는신경 

그림 5-62. 눈의 구조 


그림 5-62 에서 보는것처럼 s 은자위 

눈의 구조는 크게 렌즈와 같은 
역할을 하는 수정체， 각막을 거 
쳐 들어온 물체 의 영 상이 맺 히 
는 망막， 수정체의 모양을 변화 
시키는 모양근， 눈에 들어오는 
빛량을 조절 하는 검은자위로 되 여 
있고 망막뒤에는 보는 신경이 있으 
며 보는신경은 뇌수와 련결되 여있다. 망막에 떨 어 진 영 상을 나타내 
는 빛은 빛수감요소를 자극하고 그것이 보는신경을 거쳐 뇌수에 전 
달되여 분석하고 판단하는 과정 이 곧 보는 과정 이 다. 

물체 로부터 반사되 여 온 빛 은 눈동자로 들어 와 수정 체 에 의하여 
모이면서 망막우에 거꾸로 된 물체의 실영상을 맺는다. 

물체를 똑똑히 보려면 망막에 명 확한 영상이 맺혀 야 한다. 

현 눈은 어떻게 조절작용을 하는가. 

눈의 조절작용에서 가장 중요한것은 수정체와 모양근이 다. 

멀고 가까운 거리에 있는 물체 
들의 영상이 망막에 명확히 맺히게 
하려면 모양근의 작용에 의하여 수 
정체의 초점거리를 변화시켜야 한다 
즉 모양근은 물체 가 멀 리있는가 가 
까이 있는가에 따라서 수정체를 얇 
게 또는 두럽게 변화시켜 물체의 명 
확한 영상이 망막에 맺히게 한 
다.(그림 5-63) 

이러한 눈의 조절작용에는 한계 
가 있다. 

수정 체 가 최 대 로 볼록해 지 면 서 
명확히 볼수 있는 가장 가까운 점을 
눈의 근점 이라고 부론다.(그림 5-64 
의 n ) 흔히 눈의 근점은 눈으로부 
터 10 cm 되는 자리에 있다. 


수정체가 볼록해진다 


가까운 물제에서 
나온 빛 



먼 물체에서 
온 맞 

수정체가 평평해진0 

om 5-63. 모양 3 S 
수정제의 초점거리를 조절한다 


수정제가 최대로 
볼록해진다 

가까운 물제에서 
나온 빛 

모양근 

먼 물제에서 
온 빛_ 


망막 


수정체가 최소로 • 
평평해진다 



그림 5-64. 근점과 원점 
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또한 수정체가 최소로 얇은 모양으로 되여 명확하게 보이는 
가장 먼 점을 원점이라고 부른다. 

정상인 눈의 원점은 무한히 먼곳에 있다. (그림 5-64 의 l ) 

정상적인 눈은 눈으로부터 25 cm 에 있는 물체를 볼 때 피곤을 
느끼지 않고 명확히 볼수 있는데 이 거리를 잘 보임 거리라고 부론다. 

사람의 눈은 망막에 맺힌 영상이 사라진 다음에도 약 0.1 s 동 
안 물체 가 있는것 처 럼 느껴 진다. 이 런 현상을 잔상이라고 부른다. 
그러므로 0.1 s 보다 더 짧은 시간동안에 생기는 변화는 가려보지 
못한다. 

우리 눈에 물체가 크게 또는 작게 보이게 되는것은 무엇때 
문인가. 

우리 눈에 물체가 얼마나 크게 
또는 작게 보이는가 하는것은 망막 
에 맺힌 영상의 크기에 관계된다. 

이 영상의 크기는 물체의 두 끝점에 
서 눈의 중심으로 오는 빛선사이각 
에 의하여 결정 된다 . 이 각을 시각 
이 라고 부론다. (그림 5-65) 

물체가 크거나 가까이 있으면 시각이 커서 물체는 크게 보이 
고(그림 5-66 의 "1 , n ) 물체가 작거나 멀리 있으면 시각이 작아 
서 물체는 작게 보인다. (그림 5-66 의 5) 






B 


A 



UMi 5-66. 시각에 따라 망막에 맺히는 영상의 크기가 다르다 
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근시와 원시 

눈에는 조절작용이 잘되지 않는 눈도 있다. 

어떤 사람의 눈은 가까이에 있 
는 물체는 잘 보지만 멀리 있는 물 
체는 잘 보지 못한다. 이러한 눈을 
근시라 고 부른다. (그림 5-67 의 -1 ) 

근시는 정상눈보다 먼곳에 있 
는 물체의 영상이 망막앞에 맺히 
므로 오목렌즈로 만든 안경을 쓰 
면 된 다. (그림 5-67 의 l ) 

어떤 사람(대체로 나이 많은 

사람)의 눈은 멀 리 ■는 보지 만 가까 그림 5-67. 근시와 근시안 경 
이에 있는것은 잘보지 못한다. 이 
러 한 눈을 원시라 고 부론다.(그림 
5-68 의 기 ) 

원시는 정상눈보다 가까운 물 
체의 영상이 망막뒤에 맺히므로 
볼록렌즈로 만든 안경을 쓰면 된 
다. (그림 5-68 의 니 

근시 는 정 소년시 절 에 눈을 보 
호하는 일을 잘하지 못하면 생긴 
다. 그러므로 이 시절에 근시를 
막기 위하여 주의하여 야 한다. 

ZIM 5 -6 8 .원시 오！ • 원시안경 

문 제 

1. 눈이 정상인 사람은 안경을 끼면 오히 려 잘 보이지 않는다. 그 
리유를 설 명 하여 라. 

2. 밝은데 있 다가 갑자기 어 두운 방에 들어가면 한참만에야 주위 
에 있는 물체 들을 가려 볼수 있 다. 그 리유를 설명 하여 라. 

3. 볼록렌즈로 만든 안경(돋보기) 을 끼 고 책 을 읽 던 할아버 지 가 
멀 리 볼 때 에 는 안경 너 머 로 보군 한다. 그 리 유를 설 명 하여 라. 
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主 4 

사람이 늙어서 눈의 조절작용이 약해진 눈을 로 안이 라고 부론다. 

로안은 멀리 있는 물체는 제대로 보지만 가까운 물체는 잘 보지 못한다. 
그러므로 가까운 물체를 볼 때에는 볼록렌즈로 된 돋보기안경을 낀다. 

돋보기안경을 끼면 가까운메는 잘 보지만 먼데는 잘 보지 못한다. 그러 
므로 나이가 많은 사람들은 책을 읽거나 글을 쓸 때에는 돋보기안경을 끼지 
만 먼데를 볼 때는 안경을 벗고 맨눈으로 본다. 


제11절. 사진기와 투영기 


사 진 기 

사진기는 볼록렌즈로 멀리에 있는 물체 
의 축소된 실영상을 필림에 기록하는 기구이 
다. (그림 5-69) 

사진기는 크게 두 부분으로 갈라볼수 있 
다. 그중 하나는 물체의 영상을 필림에 명확 
히 맺히게 하는 광학장치부분이고 다른 하나 피 5 _ 69 ’ A (5171 

는 필림에 맺힌 영상이 사진으로 찍히게 하는 기계장치부분이다. 

사진기에서 사람이나 물체의 영상이 어떻게 필림에 정확히 맺 
히 는가. 

이것을 실험으로 알아보자. 



향 

O 그림 5-70 과 같이 앞뒤면이 
없고 크기가 다른 두개의 직 
6면체통을 만든다. 

그중 하나(작은 통)는 다른 
통(큰 통)속으로 나들수 있 
게 한다. 

o 겉통의 앞면에는 볼록렌즈를 
고정하고 속통(작은 통)의 




OSi 5-70. 사잔기^령 
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앞면에는 흐린 유리나 사도지를 붙여서 비춤판이 되게 한다. 

◦ 서로 다른 거리에 있는 물체의 영상이 비춤판에 명확히 맺히 
도록 속통을 앞뒤로 움직 이면서 영상을 관찰한다. 

실험을 통하여 다음과 같은것을 알수 있다. 

사진기로부터 물체까지의 거 
리가 멀수록 비춤판을 렌즈의 초 
점 가까이로, 물체 까지 의 거 리 가 
가까울수록 비춤판을 렌즈의 초 
점으로부터 멀리 놓아야 명확한 
영상을 얻는다. 

비춤판에 맺힌 영상은 축소 
된 거꾸로 선 실 영상이다. (그림 
5-71) 

실제 사진기에서는 비춤판에 
필림면을 고정시키고 렌즈를 앞 
뒤로 나들게 하면서 필림면에 명 

확한 영상이 맺히게 한다. (그림 그림 5-72 . 사잔기의 원리 

5-72) 

란) 필림에 영상이 명확히 찍히도록 하자면 어떻게 하여야 하는가. 

필림 에 영상이 정 확히 맺히도록 잘 조절한 다음 적 당한 량의 
빛을 조여주어 야 한다. 

사진기에는 빛조임시간을 조절하는 빛여닫개 (샤타)와 렌즈로부터 
필림 에 일정한 빛량이 들어 가도록 구멍의 직경 을 변화시키는 조리 개 
가 있는데 이 런 장치들을 잘 조절하면 질좋은 사진을 얻 을수 있다. 

현재 물체의 영상을 수자신호로 변환하여 기록해두었다가 되살 
려 쓸수 있는 수자식 사진기 가 개 발되 여 널 리 리용되 고있 다. 

투영 기 

투영기는 필림에 찍힌 물체의 영상을 크게 하여 비춤판에 비 
쳐주는 기구이 다. 

투영기에는 여러가지 종류가 있으나 원리와 구조는 비슷하다. 


r 필림에 맺한 r— 1 
소 영상 \ ■ 


Zim 5-71. 사잔기의 필림면에는 
^소된 실영상이 맺한다 



필!] 감개 
-필림 
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반사경 집광렌즈 a 림 



그림 5-73 에 흔히 쓰이는 필림환등기를 보여주었다. 

필림을 투영렌즈의 초점가까이 
에 놓고 확대된 실영상을 멀리 있는 
비춤판에 받아서 본다. 

비춤판에서 확대된 실영상을 밝게 
보기 위하여 필림을 밝게 비쳐주어야 
한다. 그러기 위하여 높은 촉수의 전 
등，오목반사경, 집광렌즈를 쓴다. 

교육용투영 기는 구조가 필림환등기 
와 비슷하다. 다른 점은 조명장치에 
서 집광렌즈가 평판렌즈인것이다. 

교육용투영기에 쓰이는 필림은 
크기때문에 그와 맞먹는 평판으로 
된 넓은 렌즈를 쓴다. 

평면거울을 써서 우로 올라오는 
빛을 90° 꺾어서 비춤판에 비 쳐준 
다. (그림 5-74) 

영사기도 구조가 필림환등기와 같 
다. (그림 5-75) 

영사기에는 필림을 움직이면서 
빛을 같은 시간간격으로 막았다열었 
다하는 빛 여닫개 가 있 다. 

빛 여닫개 가 빛 을 막는 순간에 화면 이 바뀌 고 열 어 놓는 순간에 
는 필림이 멎어있어 영사막에 영상이 나타난다. 

Is 동안에 24개의 화면이 바귀도록 필림을 움직이면 눈의 잔상 
현상에 의하여 련속적 으로 움직 이 는 화면으로 보게 된 다. 

영사기 에는 이 밖에도 소리를 내는 장치 가 더 있다. 



그림 5-74 .교육용투영기의 구조 



문 제 

1. 환등기나 영사기에서는 왜 비추려는 필림을 거꾸로 끼우는가? 

2. 사진기 와 투영기 의 광학적 구조와 작용에 서 비 슷한 점 과 다른 
점은 무엇 인가? 

3. 사진기와 눈의 광학적구조에서 같은 점과 다른 점은 무엇인가? 
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제 12 절. 빚의 색갈 


빚의 색갈 

빛이 없는 캄캄한 방안에 놓여있는 물체는 어떤 색갈을 띠고 
있는지 알수 없지만 빛을 비쳐주면 그 색갈을 알수 있다. 

안 비가 온 후에 하늘에 비진 무지개는 왜 여러가지 아름다운 색 
갈을 띠는가. 

이것을 알아보기 위하여 다음과 
같은 실험을 하여보자. 


O 해빛이나 밝은 전등빛을 프리즘을 
지나 흰 비춤판에 비쳐준다. 비춤 
판에는 붉은색，감색, 누런색，풀 
색，푸른색, 남색，보라색을 떤 색 
띠 가 나타난다.(그림 5-76) 

O 여기에 그림 5-77 과 같이 다른 프 
리즘을 반대방향으로 놓으면 색띠 
가 어떻게 되는가를 알아본다. 여 
러가지 색 을 떤 색 띠 가 두번째 프 
리즘을 지 나면 다시 흰빛으로 된다. 

실험으로부터 무엇을 알수 있는가. 

해 빛 이 나 전등빛 과 같은 흰빛 은 여 러 가지 색갈을 가진 빛 들이 
혼합된 빛이라는것을 알수 있다. 

영국의 물리학자 뉴톤은 1666년 어느날 어두운 방에서 창가 
림막에 난 작은 구멍 으로 새 여 드는 해빛 줄기 를 프리 즘에 받아보았 
다. 그러 자 맞은편 벽 에 무지 개색을 떤 고운 색띠 가 나타났다. 뉴 
톤은 그것 을〈〈환상적 인것〉〉이 라는 뜻에 서 스펙 트르라고 불렀다. 

빛 이 여 러 가지 색갈로 갈라져 생긴 색띠를 빚스 펙트르 라고 부르 
며 빛 스펙 트르를 이 루는 매 개 색갈의 빛 을 단색 빚이라고 부른다. 



그림 5-76. 흰빛이 여31가■지 
색갈로 진다 



그림 5-77. 여31가지 색갈의 
빛이 환빛으로 된다 
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빚의 3원색 

우의 실험을 통하여 태양빛이나 전등빛은 여러가지 색갈을 가 
진 단색빛으로 가를수 있고 그것을 합성하면 다시 흰빛으로 만들 
수 있다는것을 알수 있다. 

현) 여러가지 색갈을 가진 단색빛을 합성하면 어떤 색갈의 빛이 
되 겠 는가. 

붉은색，풀색，남색빛을 합성하면 흰색빛이 된다. 이 세가지 
색갈의 빛 을 빚의 3 원색이라고 부른다. (그림 5-78) 

이 그림은 여 러가지 색갈의 빛을 섞으면 그에 해당한 합성된 
색빛이 얻어진다는것을 보여준다. 붉은색빛과 풀색빛이 고루 섞이 


면 누런색빛 이，붉은색빛 과 남색빛 이 
색빛과 남색빛 이 고루 섞이면 푸 
른색빛 이 얻어 진다. 

빛의 3원색가운데서 두가지 또 
는 세가지 색빛을 적당한 비 률로 
섞으면 임의의 색빛을 얻을수 있다. 

천 연 색 TV 화면 은 3원 색 빛 을 

합성하여 색 화면 이 나오게 하였 다. 

천 연 색 TV 화면 을 확대경으로 
들여다보면 3원색을 내는 작은 구 
역들을 볼수 있다. (그림 5-79) 

그러나 보통 사람의 눈으로는 
이 구역들을 따로따로 갈라보지 
못하고 몇개 구역 에 서 나오는 빛 
을 합쳐서 보게 된다. 매 구역들 
이 서로 다른 세기로 빛을 내면 
사람의 눈은 여러가지 색으로 느 
끼게 된다. 

3원색빛이 모두 고르롭게 눈 
에 들어오면 흰색 으로 느끼 고 흰색 
빛 이 약해지 면 검은색 으로 느낀다. 

여 러 가지 색 갈의 빛 을 합성하는 
화려하게 장식한다. 


고루 섞이면 분홍색 빛 이，풀 



그림 5-78. 3원색빛의 합성 



그림 5-79. 천연색 TV 화면을 
확대경으로 본 3원색구역 

방법으로 극장무대의 조명도 
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문 제 

1. 단색빛(실례로 붉은색빛)을 프리즘에 비추면 비춤판에 색띠가 
나타나겠는가? 

2. 다음 빈칸에 알맞는 글을 써넣 어 라. 

ᄆ빛과 ᄆ빛을 합치면 누런색빛이 얻어진다. 여기에 푸른 
색 빛 과 ᄆ빛 을 합치 면 I I 색 빛 이 얻 어 진다. 


제13절. 물체의 색갈 


물체가 가지는 색갈 

물체에 빛을 비추면 물체에 따라 
서 붉은색을 띠기도 하고 푸른색을 띠 
기도 한다. 

1^) 꼭같은 흰빛을 비추는데 왜 어떤 
물체는 붉은색을 띠고 또 다른 물체는 
푸른색을 띠겠는가. 

물체의 색갈을 가려볼수 있는것은 
물체에서 나온 빛이 눈에 들어오기때 
문이다. 광원이 아닌 물체는 스스로 
빛을 내지 못하고 빛을 받아서 그것을 
반사시 킨다.(그림 5-80) 



T 



ZM 5-80. 광원에서 나오는 
빛과 반사되여오는 빛에 의한 
물제의 색갈 


꼭같이 환빛 을 비추는데 한 물체 는 붉은색 을，다른 물체 는 푸 
른색을 띠게 되는것은 그 물체에 비쳐진 빛의 여러가지 색갈중에 
서 일부는 반사되 거 나 통과되 고 일부는 흡수되 기때 문이 다.(그림 


5-81) 




Zim 5-81. 색빛의 반사와■ 흡수 
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례를 들어 어떤 물체가 붉은색갈을 가지고있다면 그 물체는 
흰빛을 받아서 붉은색빛만 반사하고 나머지색갈의 빛은 전부 흡수 
한다. 

물체마다 흰빛을 받을 때 단색빛을 흡수하고 반사하는 정도가 
다르기때문에 물체의 색갈이 달라진다. 


투명체와 불투명체의 색갈 

투명체는 빛을 잘 통과시키는 물질이고 불투명체는 빛을 전혀 
통과시키지 않는 물질이 다. 

발) 그러면 투명체와 불투명체는 어떤 색갈을 띠는가. 

월# 

O 그림 5-82 와 같이 프리 즘과 비 춤판사이에 붉은색유리(투명 체 ) 
를 놓으면 비 춤판의 스펙 트르에서 다른 색갈은 다 없어 지고 
붉은색갈만 남는다. 붉은색 유리대 신 풀색유리 를 놓으면 풀색만 
남는다. 

O 그림 5-83 과 같이 흰 비 춤판에 불투명한 붉은색 종이 를 붙이 면 
비춤판의 스펙 트르에서 붉은색갈의 띠 만 밝다. 여기 에 푸른색 
종이를 붙이면 푸른색띠만 밝다. 



Zim 5-82. 루명제의 색 갈 알아보기 Zim 5-83. 불투명체의 색 갈 알아보기 

이 실험 으로부터 붉은색 유리는 붉은색 빛 만，풀색 유리는 풀색 빛 
만 통과시키 고 다른 색갈의 빛들은 다 흡수한다는것을 알수 있다. 

또한 이 실험으로부터 불투명한 붉은색종이는 주로 붉은색갈 
의 빛만을，푸른색종이는 주로 푸른색빛만을 반사하고 다른 색빛 
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들은 흡수한다는것을 알수 있다. 

그러므로 투명체의 색갈은 그것이 통과시키는 색빛에 의하여 
결정되며 불투명체의 색갈은 그것이 반사하는 색빛에 의하여 결정 
된 다. 

맑은 유리나 맑은 물은 여러가지 색갈의 빛들을 거의다 통과 
시 킨다. 이 런 물체를 무색투명체라 고 부른다. 

그러 나 붉은색유리 나 풀색유리는 붉은색 이나 풀색빛만 통과시 
킨다. 이런 물체를 색투명제(붉은색투명체，풀색투명제) 라고 부론다. 

여러가지 색빛들을 거의 다 고르롭게 반사하면 그 물체는 흰 
색으로 보이고 거의 다 고르롭게 흡수하면 그 물체는 검게 보인다. 
물체의 색갈은 또한 광원이 내는 색갈의 빛에 따라서도 달타진다. 

례를 들어 흰 종이는 해빛이나 밝은 전등빛에서 보면 희게 보 
이지만 붉은색전등빛에서 보면 붉게 보인다. 

색감의 3원색 

색감에도 원색 이 있다. 

색감의 여러가지 색갈은 원색들을 
여러가지 비률로 섞어서 만든다. 

붉은색감，누런색감，푸른색감을 색 
감의 3원색이 라고 부론다. (그림 5-84) 

3원색 색감가운데서 어느 두 색감을 
섞 으면 사이 색 이 얻어 진다. 례 를 들어 
누런색 감과 푸른색감을 갈은 비 률로 섞 
으면 풀색물감이 얻어 진다. 

문 제 

1. 프리 즘으로 흰종이 우에 흰색빛 의 스펙트르를 얻 었 다. 흰종이 대 
신 검은 종이나 풀색종이를 놓으면 그 스펙트르가 어떻게 보 
이겠는가? 

2. 해빛에서 푸른색으로 보이는 색종이와 감색으로 보이는 색종이 
가 있다. 이것을 붉은색등밑에서 보면 어떤 색으로 보이겠는가? 

3. 밤에 초불밑에서는 흰색과 누른색을 갈라보기 어렵다. 왜 그런가? 

4. 풀색유리로 된 색안경을 끼고 낮에 물체를 보면 물체가 어떻게 
보이겠는가? 



그림 5-84. 색감의 3원색 
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[복습문제] 


1. 나무의 높이 를 알아내 기 위하여 그림 자를 리 용하였 다. 1.5 m 의 
막대기를 세웠더니 길이가 2 m 인 그림자가 생겼다. 나무그림자 
의 길이가 16 m 일 때 나무의 높이는 얼마인가? 

(답. 12 m ) 

2. 거울을 10°만큼 돌리면 반사빛선의 방향은 몇。만큼 변하겠는가? 

(답. 20°) 

3. 해빛이 땅겉면에 대하여 30°의 각을 이루고 비추고있다. 거울 
하나를 씨서 해빛을 우물속으로 들이비추려면 거울을 어떻 게 놓 
아야 하는가? 

(답. 땅겉면에 대하여 60°) 

4. 평면거울로 자기 모습을 보다가 거울을 50 cm 만큼 멀리 가져가 
면 자기 의 영 상은 어 느쪽으로 얼마나 옮겨가겠는가? 

(답. 거 울뒤 쪽으로 100 cm 만큼 옮겨간다. ) 

5. 광원이 오목거울의 초점에 있을 때 오목거울에서 반사된 빛은 
평행으로 나간다. 이 말의 물리적의미가 옳은가를 따져보고 그 
리유를 밝혀 라. 

6. 다음의 글에서 □안에 알맞는 말을 써 넣 어 라. 

T ) 오목거울에서 □선 영상을 □가까이 에서 얻 으러면 □를 

거울로부터 □에 놓아야 한다. 

L ) 오목거울로부터 □지면서 □로선 영상을 얻 으러면 물체를 

□ 보다 가까이 놓아야 한다. 

C ) □선 허영상을 오목거울 뒤쪽에서 얻으러면 물체를 초점 

□ 쪽에 놓아야 한다. 

7. 맑은 물속의 밑바닥에 있는 돌은 떠올라와보이며 물깊이는 얕 
아보인 다. 그 리유를 설 명 하여 라. 

8. 만일 물속에 들어가 물밖에 있는 물체 를 본다면 물체 가 실제 보 
다 더 높이 있는것처럼 보인다. 왜 그렇겠는가? 

9. 밤에 작살과 전지를 가지고 강물속의 물고기를 잡는다. 작살로 
전기불에 비 친 물고기 를 내 리쳤는데 물고기 를 한마리 도 잡지 
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못하였다. 왜 그렇겠는가? 

10. 해 빛 이 볼록렌 즈를 지난 다음 다시 오목렌 즈를 지 난다면 어 떻 
게 되겠는가? 

풀이방향. 볼록렌즈와 오목렌즈의 초점거리가 같다고 보고 그 
림을 그려보아라. 

11. 할아버지들이 쓰고있는 돋보기 안경 두개가 있다. 그가운데서 
어느것의 초점거리가 더 긴지 알아보려면 어떻게 하여야 하 
는가? 

12. 물이 나 얼음을 리용하여 불을 얻 을수 있겠는가? 어 떻게 하면 
되겠는가? 

13. 왜 렌즈를 지난 빛은 곧추 가지 못하고 방향을 바꾸는가? 

14. 물체의 큰 실영상을 얻 으러 면 렌즈를 어 떻게 설치하여 야 하는 
가? 실지 그림 을 그려보아라. 

15. 확대된 허영상을 얻으러면 어떤 렌즈를 어디에 놓아야 하는 
가? 그림 을 그려보아라. 

16. 초점거리가 10 cm 인 볼록렌즈로부터 16 cm 되는 곳에서 크기 
가 10 cm 인 영상을 얻으러면 물체를 어느 자리에 놓아야 하는 
가? 이때 영상의 크기가 물체의 크기의 몇배로 되는가? 1/5 
로 줄여 그림 을 그려 풀어보아라. 

(답. 약 26.5 cm , 약 0.6 배) 

17. 어떤 렌즈로부터 15 cm 되는 곳에 물체를 놓았더니 렌즈로부 
터 30 cm 되는 곳에 영상이 나타났다. 이 렌즈의 초점거리를 
구하여 라. 

(답. 10 cm ) 

18. 사람이 눈으로 물체를 가려보는 리치를 설명 하여 라. 

19. 어두운 곳에 있다가 밝은 곳에 나오면 눈이 부서 눈을 가늘게 
뜬다. 왜 그런가? 

20. 근시 인 사람은 물체 를 잘 보기 위해 눈을 가늘게 조프린 다. 
왜 그런가? 

21. 사진기는 볼록렌즈에 의하여 생기는 물체의 영상을 필림 에 맺는 
기구이다. 왜 필림에 찍힌 사진이 실지 물체보다 작아지는가? 

22. 영화화면에서 꽃망울이 서서 히 벌어지면서 꽃이 활짝 피는 장 
면들을 볼수 있다. 어떻게 하면 되겠는가? 
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23. 사진기에 쓰는 필림은 크기가 정해져있다. 사진을 찍을 때 필 
림에 사람의 얼굴이 크게 나타나게 하거나 온몸이 다 나타나 
게 하자면 가까이에서 찍어야 하는가 아니면 멀리에서 찍어야 
하는가? 

24. 천연색 TV 수상기안에 는 붉은색 , 남색，풀색빛 을 내 는 물질들 
이 발라져있다. 이 세가지 물질이 어떻게 되여 여러가지 색의 
그림을 나타내겠는가? 실례를 들어 설명하여라. 

25. 해빛을 3 각프리즘을 통하여 보면 아름다운 여 러 가지 색빛 으로 
갈타진다. 왜 그렇 게 되 는가를 설명해 보아라. 

26. 물체 가 색을 띠게 되는 리치를 설명하여 라. 

27. 투명하거 나 여 러 가지 색 을 가진 물체 를 가루로 만들면 희 게 
보인다. 왜 그런가? 

28. 천연색 영 화를 흰천으로 만든 영 사막이 아니 라 풀색천으로 만 
든 영사막우에 비치면 어떻게 보이겠는가? 영사막은 흰천으로 
만드는데 왜 영 화관의 창가림막은 검 은색천 으로 만드는가? 

29. 여러가지 색갈을 칠한 원판을 돌리면 희게 보이는데 여러가지 
색갈의 물감을 섞으면 검게 보인다. 무엇때문인가? 

30. 붉은색수채화색감과 푸른색수채화색감을 섞으면 보라색을 띤 
다. 그 리유를 설명해 보아라. 
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제 6 장. 에네르기 

나무에 못을 박을 때에는 망치가 리용되며 공장에서 철판을 펴 
는데는 함마들이 리용된다. 

수력발전소에서는 강물의 물높이차를 리용하여 전기를 생산하 
고있으며 화력발전소에서는 석탄이 나 연유를 리용하여 전기를 생산 
하고있 다. 

생산된 전기에 의해서 무궤도전차와 궤도전차, 전기기관차가 
달리고있으며 공장의 기계들이 움직이고있다. 

이 장에서는 에네르기란 무엇이고 에네르기가 어떻게 전환되며 
우리 생활과 기술에서 어떻게 리용되는가에 대하여 배우게 된다. 


제1절. 에네르기란 무엇인가 


손으로 구를 굴린다 



나무토막 


에네르기 

우리들은 일상생 활에서 일과 함께 에 네 르기 라는 말을 흔히 쓴다. 
%參) 물체는 어떤 때 에네르기를 가지고있다고 하는가. 

물체가 어떤 때 일하며 물체가 
일하면 무엇이 변하는가를 알아보자. 

O 그림 6-1 과 같이 철구를 굴려 
주어 나무토막에 부딪치게 한 
다. 이때 철구는 나무토막을 
밀고나가는 일을 하면서 속도 
가 줄어들다가 멎는다. 

◦ 그림 6-2 와 같이 도르래에 걸쳐놓 
은 끈의 한끝을 책상우에 있는 나 
무토막에 련결하고 다른 끝에는 
추를 매 달아놓는다. 이 때 추는 아 
래 로 내 려 가면서 나무토막을 끌고 

내려오면서 일을 할수 있다 


낼^^^ ■ 

그림 6-1. 철구는 나무토막을 
밀고나가는 일을 한다 
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가는 일을 한다. 

◦ 그림 6-3 과 같이 한끝을 고 
정한 용수철 의 다른 끝에 나 
무토막을 매여놓는다. 나무 
토막을 당겨 용수철을 늘구 
었다가 놓아주면 용수철이 본 
래의 모양으로 되돌아가면서 
나무토막을 끄는 일을 한다. 

이 실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 

운동하는 물체는 속도가 줄어들면서，높은 곳에 있는 물체는 낮 
은 곳으로 내 려오면서, 변형된 물체는 본래모양으로 되돌아가면서 일 
을 할수 있다는것을 알수 있다. 

운동하는 물체는 몇을 때까지 일을 하며 높은 곳에 있는 물체 
는 바닥에 닿을 때까지 일을 한다. 마찬가지로 변형된 용수철도 본 
래상태 로 되돌아갈 때까지 일을 한다. 

이와 같이 일하는 물체들을 자세히 살펴보면 높은 자리 에 있거 
나 변형된 상태，어떤 속도로 운동하는 상태에 있다. 

이런 상태에 있는 물체들은 다 일할수 있는 능력을 가지고있다. 
물체가 가지고있는 일할수 있는 능력을 에 L 1 I 르 기라고 부른다. 

일할수 있는 물체는 에네르기를 가지고있다고 말한다. 

물체 가 일할 때 그의 속도，높이 , 변형의 크기와 같은 량들이 
변한다. 

일과 에비르기사이의 관계 

1^) 물체 가 수행하는 일 의 크기 는 무엇 에 관계 되 는가. 

물체가 빨리 운동할수록，또 물체가 더 높은 곳에 있을수록, 
물체(용수철)의 변형 이 클수록 물체 가 수행할수 있는 일의 크기 가 
크며 물체는 큰 에 네 르기를 가전다. 

그렇다고 하여 에네르기가 곧 일은 아니다. 

물체가 에네르기를 가지고있어도 그것을 쓰지 않으면 일이 수 
행되지 않는다. 

행 물체가 가지는 에네르기는 어떻게 마련되는가. 


용수철 



그림 6-3. 변형된 물체는 본래모양으로 
되들아오면서 일을 할수 있다 
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그것은 밖에서 물체에 일을 해주었기때문에 가지게 된다. 

즉 우의 경우에 물체가 운동하도록 하는데 일을 하였으며 또 
물체를 높은 곳에 들어올리는데 일을 하였으며 용수철을 잠아늘구 
는데 일을 해주었다. 

이와 같이 일과 에네르기는 밀접히 련관되여있다. 

물체가 수행할수 있는 일은 물체가 가지는 에네르기가 콜수록 
크며 물체가 에네르기를 가지는것은 밖에서 물체에 일을 하여주었 
기 때문이다. 

물체가 한 일의 크기로써 그 물체가 가지고있는 에네르기의 
크기를 알수 있다. 

에네르기의 측정단위는 일의 측정단위와 같이 1J 또는 lkJ 을 쓴다. 


문 제 

1. 그림 6-4 에서 어떤 물체가 어떤 상태 
에 있을 때 에네르기를 가지며 어떤 
상태 로 넘어 가면서 어 떤 일 을 하는가 
를 설명 하여 라. 

2. 다음의 경우에 무엇이 에네르기를 가 
지고있기때문에 일을 하는가?(그림 
6-5) 

1) 고무총에서 작은 돌이 날아간다. 
i _) 사과나무에서 사과가 떨어진다. 
n ) 자동차가 달린다. 
e ) 기중기 가 물건을 들어올린다. 
n ) 철덩이가 떨어지면서 나무에 못 
을 박는다. 

u ) 총알이 목표물에 박힌다. 

3. 한 물체는 100 J 의 일을 할수 있고 다 
른 물체는 200 J 의 일을 할수 있다. 
어느 물체가 더 큰 에네르기를 가지고 
있는가? 



ᄀ탭 6-5 


4. 100 J 의 에네르기를 가지고 운동하던 썰매는 마찰력을 이기면서 
눈판우로 얼마나 가다가 및겠는가? 마찰력은 5 N 이다. 


157 




제 2 절. 중력을 받는 물체의 자리에 L 1 I 르기 


중력의 자리에 L 1 I 르기란 무엇인가 


높은 곳에 있는 물이나 물 
체가 일을 수행할수 있는가. 

높은 곳에 있는 저수지의 물 
은 아래로 흐를 때 흐름속도가 
빨라지면서 이것으로 수차를 돌 
려 전기를 일으키는 일을 한 
다. (그림 6-6) 

들어올린 철덩이는 중력에 
의하여 내 려 오면서 말뚝을 박는 
일을 한다. (그림 6-7) 

이처럼 어떤 높이에 있는 물 
체는 중력을 받아 자리가 낮아지 
면서 일을 할수 있다. 즉 높은 
자리에 있는 물체도 에네르기를 
가진 다. 

물체가 높은 곳에 있기때문에 



. ᄀ 탭 6-6. 전기를 일으키는 물 



ᄀ푀 6-7. 말독을 박는 철덩이 


가지는 에네르기를 중력의 자리 


에 L 1 I 르기 또는 중력의 포렌샬에 L 1 I 르기라고 부른다. 


중력의 자리에비르기는 무엇에 의하여 결정되는가 


같은 높이에서 가벼운 철덩 
이 를 떨 굴 때보다 무거 운 철 덩 이 
를 떨굴 때 말뚝은 더 깊이 박히 
여 더 큰 일을 한다.(그림 6-8 
의 T ) 

질량이 같은 두 철덩이를 서 
로 다른 높이에서 떨굴 때 높은 
곳에서 떨어뜨린 철덩이가 역시 
말뚝을 더 깊이 박으므로 더 큰 
일을 한다. (그림 6-8 의 l ) 
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그림 6-8. 질랑이 들수록, 높이가 
높을수록 자리에데르기는 크다 






현 철덩이가 수행한 일의 크기가 
무엇과 같은가. 

그림 6-9 와 같은 장치를 만들 
어놓고 이것을 리용하여 물체 A 가 
내 려오면서 책 상우의 물체 B 를 끄 
는 일 이 무엇에 관계되는가를 실험 
으로 알아보자. 



Zim 6 - 9 . 중력의 X ᅡ리에네르기실험 


월# 


O 먼저 물체 묘를 도르래로부터 왼쪽으로 당겨 물체 A 가 바닥으 
로부터 A 만 한 높이에 있도륵 하고 놓아주면 물체 A 는 중력에 
의 하여 내 려 가면서 물체 B 를 끄는 일 을 한다. (그림 6 _ 9) 

O 물체 표에 작은 추들을 올려놓아 물체 A 와 B 가 천천히 등속으 
로 운동하게 한다. 이 때 물체 표에는 일정한 끄는 힘 F 가 작용 
한다. 물체 A 가 /?만 한 높이에서 바닥까지 내 려오면서 물체 B 
를 끄는 거리는 /2와 갈으므로 B 를 끌면서 하는 일은 때와 같다. 
끄는 힘，가 일 정하므로 물체 
A 가 내려오면서 하는 일은 높 
이 쇼에 의하여 결정 된다. 

O 다음 이 장치에서 물체 A 를 질 
량이 다른것들로 바꾸고 이것 
이 등속으로 천천히 내려오도 
륵 물체 묘에 작은 추들을 올려 
놓으면서 이때 끄는 힘 片를 측 



~IM i 6-10. 질량 ”，五! ■ 
끄는 힘 f 사이의 관계 


정한다. 측정값들을 표에 써넣고 이 값들을 리용하여 물체 A 의 
질 량 w 과 끄는 힘 F 사이의 관계를 그라프로 그린 다.(그림 


6 - 10 ) 


자리에 L 1 I 르기 실험표 


물체 A 의 질량 [ kg ] 

물체 묘를 끄는 힘 [ N ] 

0.05 

0.49 

0.10 

0.99 

0.15 

1.47 


이 실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 
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질량 과 힘 F 사이에는 비례관계가 있다는것을 알수 있다. 

실험표에 의하면 질량이 1 kg 인 물체에 작용하는 중력의 크기 
는 9.8 N 과 갈으므로 물체 표를 끄는 힘은 물체 A 에 작용하는 중 
력의 크기 와 같다는것을 알수 있다. 즉 물체 A 가 내 려오면 

서 하는 일은 그 물체 의 질 량 w 과 물체 가 내 려 온 거 리 A 에 의하여 
결정된다. 

질량이 w 인 물체가 쇼만 한 높이에 있을 때 가지는 중력의 자 
리 에 네 르기 U 는 물체 에 작용하는 중력 의 크기 wg ■와 물체 가 놓인 
자리의 높이 h 를 곱한것과 같다. 


ᄌ E 仰ᅵ네르기 = 물체에 작용하는 중력의 크기 x 높이 
U=mg X h 

[례제] 어떤 학교의 실험용소형수력발전소에서는 5 m 높이로부 
터 물이 Is 동안에 1.2 m 3 씩 떨어지면서 전기를 생산한다. 이 물이 
lh 동안에 하는 일을 구하여라. 

SOI . 주어 진것 : 九 =5 m 

?= lh =3 600 s 

_ V = l . 2 m 3 / sX 3 600 s 

구하는것 : A ? 

lh 동안에 떨어지는 물의 질량 

m = p - V=l 000 kg / m 3 x 1 .2 m 3 / sx 3 600 s =4 320 000 kg 
U = mgh =4 320 OOOkgX 9.8 N / kgX 5 m ^2.12 X 10 8 J 
lh 동안에 물은 중력 의 자리에 네 르기 와 같은 일 을 한다. 

즉 A = U ^ 2 . 12 X 10 8 J 

답. 약 2.12 X 10 8 J 

문 제 

1. 수력 발전소에 서 는 물이 더 높은 곳에 서 떨 어 질수록 유리하다. 
왜 그런가? 

2 . 땅겉 면에 놓여 있는 물체 의 자리에 네 르기 는 언제 나 0인가? 까닭 
을 설명하여라. 

3. 질량이 50 kg 인 큰 쇠망치가 12 m 높이로부터 내 려오면서 말뚝 
을 박는다. 이 쇠망치가 말뚝을 박으면서 하는 일을 구하여라. 
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그리 고 쇠 망치 가 한번 때 릴 때 말뚝이 2.5 m 씩 들어 간다면 말뚝 
을 때리는 힘은 얼마인가? 

4. 질 량이 2 t 인 쇠망치가 lm 높이 에서 떨어질 때 하는 일과 크기 
가 같은 일을 0.5 t 의 질량을 가진 쇠망치가 하려면 얼마만한 높 
이에서 떨어져야 하는가? 

5 . 어 떤 수력 발전소에 서 7.5 m 높이 에서 흘러내 려 오는 물이 수력타 
빈을 돌리는 일능률은 25 kW 이다. Is 동안에 몇 m 3 의 물이 흘러 
내 려 오는가? 


제3절. 운동하는 물체의 에네르기 


운동에 Lil 르기란 무엇인가 

바람은 풍차를 돌리고 흐르는 물은 수차를 돌려 전기를 생산하 
며 망치는 못을 박는 일을 하며 날아가던 총알은 담벽을 뚫고 들어 
가는 일을 한다. 

이처럼 운동하는 물체는 일을 할수 있다. 즉 운동하는 물체는 
에네르기를 가진다. 

물체가 운동하기때문에 가지는 에네르기를 운동에비르 기라고 부 
른다. 

운동에네 르기는 무엇에 관계되는가. 

바람이 불 때 꼬마기상대의 풍속계를 바라보면 바람이 하는 일 
의 크기는 바람의 속도가 빠를수록 크다는것을 알수 있다. 

시내물이나 큰 강물이 바닥의 돌이나 모래를 밀고가는 일의 크 
기는 물의 질량이 클수록 크다는것을 보여준다. 

여기로부터 운동하는 물체들이 할수 있는 일의 크기는 물체의 
속도가 빠를수록 크며 질량이 콜수록 크다는것을 알수 있다. 

실제로 그런가를 실험으로 알아보자. 

향 

O 경사면우에 어떤 높이까지 철구를 올려놓고 놓아준다. 그러면 
철구는 경사면을 따라 굴러내 려오면서 점점 빨라지 다가 수평면 
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에 들어서서는 등속으로 굴러가며 나무토막에 부딪쳐 그것을 
밀고나가는 일을 한다. 나무토막을 밀고간 거리를 측정한다. 

o 나무토막을 본래자리에 가져다놓고 철구를 더 높은 자리로부터 
굴러내려오게 한 다음 나무토막을 밀고나간 거리를 측정한다. 
철구가 내려오기 시작하는 자리가 높을수록 나무토막에 부딪칠 
때의 속도가 크다. 실험은 철구의 속도가 클수록 나무토막을 
밀고나가는 거리가 더 크다는것을 보여준다. 즉 철구의 속도가 
콜수록 더 많은 일을 할수 있다. 

o 질량이 더 큰 철구를 처음과 같은 높이 에서 굴러내 려오게 하고 
같은 방법으로 실험을 진행한다. (그림 6-11) 실험은 철구가 같 
은 높이에서 내 려올 때 질량이 클수륵 일을 더 많이 한다는것 
을 보여준다. 



그림 6-11 . 운동에네르기가 무엇에 관계되는가를 알0 往 i 는 실험 


실험을 통하여 물체의 운동에네르기는 속도가 콜수록，질량이 
콜수록 크다는것을 알수 있다. 


운동에태르기는 무엇에 의하여 결정되는가 

운동하는 물체가 일을 하면 속도가 줄어들며 나중에는 멎는 
다.(그림 6-12) 

운동하는 물체 는 운동에 네 르기 를 소비 하 
면서 일하므로 에네르기가 줄어든다. 

나무토막을 미는 일의 크기는 운동하는 
철구가 할수 있는 일의 크기 와 같다. 

그러므로 운동하는 물체가 몇을 때까지 
다른 물체 에 대 하여 하는 일의 크기를 젠다면 

그것 으 우동에 네 e 기 와 과게 되 다 그림 6 - 1 2 . 밀차가 일을 

- Law ^ o °1| II — ^ h . 할때 속도가 출어든다 
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물체의 운동에 네 르기는 그것 이 멎을 때 까지 다른 물체 에 한 일 
의 크기로 젤수 있다. 

계산에 의하면 물체의 운동에네르기의 크기는 물체의 질량에 
속도의 두제곱을 곱한 값의 절반과 같다. 



물체 가 운동에 네 르기 를 가지 고있 다고 하여 언제 나 일 하는것 은 
아니 다. 례를 들어 운동하는 물체는 운동에네르기를 가지고있지만 
관성에 의하여 등속직선운동을 할 때에는 아무러한 일도 수행하지 
않 는다. 


[례제] 운동하는 밀차가 나무토막을 0.2 m 만큼 밀 고가다가 멎 
었다. 이때 한 일이 0.4 J 이라면 나무토막에 작용한 힘과 운동에네 
르기는 얼마인가? 

■ 40kg 

풀이. 주어진것: ' =0.2m 0 

A = 0 . 4 J 公必方 


구하는것 : F ?, K ? 


A=FS 이므로 
한편 K=A 이므로 


S 0.2 m 


답. 2 N , 0.4 J 



문 제 

그림 6-13 에서 어느 사람의 운동에네르기 
가 더 큰가? 



그림 6-13 


2. 운동에 네 르기 가 2 700 J 인 총알이 목표물을 15 cm 뚫고들어 가 멎 
었다. 목표물을 뚫는 힘은 얼마인가? 

3. 곧은 철길을 따라 등속으로 달리는 기차안에 앉아있는 학생은 
선반우에 올려놓은 짐이 운동에네르기를 가지지 않는다고 하고 
땅에 서있는 학생은 그 짐이 운동에네르기를 가지고있다고 하였 
다. 누가 옳은가? 그 까닭을 설명 하여 라. 
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제 4 절. 운동에비르기와 자리에비르기의 호상전환 


력학적에 L 1 I 르기전환 

현 유희장들에 있는 제트코스타(관성 
렬 차)를 타고 곡선길을 오르내 릴 때 그 
속도와 높이는 어떻게 변하며 운동에네 
르기와 자리에네르기는 어떻게 변하는 
가.(그림 6-14) 

제 트코스타가 내려갈 때는 속도가 점 
점 커지므로 운동에네르기는 점점 커지며 
높이는 낮아지므로 자리에네르기는 점점 
작아전다. 제트코스타가 올라갈 때는 이 
와 반대로 된다. 

이처럼 물체가 오르내릴 때에는 운 
■동•에 네 르기 가 • 자•리에 네 르기 로， 자•리 에 



그림 6-14. 제트코스타 


네 르기 가 운동에 네 르기 로 넘어 가게 된 다. 


운동에 네 르기 와 자리에 네 르기 를 력학적에비르 기라고 부론다. 


물체가 가지고있는 력학적에네르기가 한 형태에서 다른 형태에 


로 넘어 가는것 즉 운동에 네 르기 가 자리에 네르기 로 또 자리에 네르기 


가 운동에 네 르기 로 넘어 가는것 을 력학적에 Lil 르기전환이 라고 부론다. 


력 학적 에 네 르기 전환현상은 흔 
들이의 운동에 서도 볼수 있 다. 

견) 흔들이 의 운동에 서 는 력학적 
에네르기가 한 형태에서 다른 형태 
에로 어떻게 넘어가는가. 

흔들이추가 평 형자리 로부터 제 
일 멀리 왔을 때 순간적으로 멎으 
므로 운동에네르기는 령이고 자리 
가 가장 높으므로 자리에 네 르기 가 
최대로 된다. (그림 6-15) 

그다음부터 추가 평형자리를 
향하여 내 려 올 때 에 는 자리 에 네 르 



zm 6-15. 흔들이에서 
력학적에네르기전환 
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기가 운동에네르기로 전환되면서 자리에네르기는 줄어들고 그대신 
운동에 네 르기 가 늘어 난다. 

흔들이추가 평형자리를 지 나는 순간 자리가 제일 낮고 속도는 
최대로 되므로 자리에네르기는 제일 작고 운동에네르기가 제일 크 
다. 그다음부터 는 흔들이 추가 올라가면서 운동에 네 르기 는 줄어 들고 
그대신 자러에네르기가 늘어 난다. 

그러므로 이때도 운동에네르기와 자리 
에네르기가 서로 전환된다. 

현) 력학적에네르기는 한 물체에서 다른 
물체에로 전달되는가. 

꼭같은 두개의 구가 충돌하는것을 자 
세히 따져 보자.(그림 6-16) 

운동하는 구가 멎 어 있던 구에 중돌하 
면 운동하던 구는 멎고 그대신 멎어있던 
구가 운동한다. 이것은 한 구로부터 다른 
구에로 운동에네르기가 넘어갔다는것을 
의 미 한다. 

그림 6-17 과 같이 도르래에 걸쳐놓은 
줄의 량끝에 꼭같은 추를 매달고 추 하나 
를 아래로 당겼다놓으면 이 추는 내려오 
면서 자리 에네르기가 줄어들고 다른 추는 
올라가면서 자리 에 네 르기 가 늘어난다. 

이 것 은 추들사 이 에 자 리 에 네 르기 가 
전 달된 다는것 을 의 미한다. 

력학적에비르기보존의 법칙 

현) 만일 마찰이 없다면 력 학적에네르기전환이 어떻게 일어나겠는가. 

제트코스타가 아무런 마찰도 받지 않으면 처음에 올라갔던 높 
이만큼 계속 오르내 리면서 운동을 계속할것 이 다. 

즉 처 음에 가졌 던 자리에 네 르기 가 모두 운동에 네 르기 로，이 운 
동에 네 르기 가 모두 자리에 네 르기 로 전환되 면서 계 속 운동할것 이 다. 
흔들어 놓은 흔들이 도 마찰이 없 다면 운동에 네 르기 와 자리에 네 르기 
가 고스란히 전환될것 이 다. 



zm 6-16. 두 구사이의 
운동에네르기 전달 


S 


t C 

D | 

그림 6-17. 도르래에 
걸진 두 추들사이의 
자리에네르기 전달 
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a 


또 두 구가 충돌할 때도 마찰이 없다면 
한 구로부터 다른 구에로 운동에네르기가 고 
스란히 전달될것이다. 

이처럼 마찰이 없다면 자리에네르기가 작 
아진것만큼 운동에네르기가 커지며 반대로 운 
동에네르기가 작아진것만큼 자리에네르기가 
커 진다. (그림 6-18) 

또한 한 물체 의 력학적에 네 르기 가 작 
아진것 만큼 다른 물체 의 력학적에 네 르기 가 
커진 다. 

마찰이 없으면 운동에네르기와 자리에네 
르기 의 합은 언제 나 일정하다. 이것을 력학적에 L 1 I 르기보존의 법칙이라고 
부론다. 




:침 6-18. 력학적 
에네르기의 MS 



문 제 

1. 그림 6-19 와 같이 두 사람이 널뛰기를 
할 때 에네 르기 전 달을 설 명하여라. 

2. 자전거 를 타고 올리 막길 을 올라갈 때 에 
는 발디디개를 점점 더 힘겹게 돌려야 
하고 이 때 속도는 떠지며 내 리 막길로 
내 려갈 때 에는 발더 디개를 쓰지 않아도 
속도가 점점 커진다. 이것은 무엇때문 
인가? 

3. 마찰이 있으면 력 학적 에 네 르기 보존의 법 
칙 이 맞지 않는다. 왜 그런가 ? 

4. 어떤 높이에서 떨어지는 탁구공을 그 높 
이 보다 더 높이 튀여 오르게 하려 면 탁구 
공을 어떻게 떨어뜨려야 하겠는가? 운 
동에네르기와 자리에네르기가 서로 전환 
되는 법 칙에 근거하여 그 리유를 설명하 
여라. 

5. 탁구공을 책상우에 떨구었을 때 튀여난 공은 본래 높이까지 오 
르지 못하고 튀여 오르는 높이 가 점 점 낮아진다. 왜 그런가? 
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제 5 절. 여러가지 에네르기 


자동차는 휘발유나 디젤유가 탈 때 나오는 열로 일하는 기계이 
며 무궤도전차와 전기기관차는 전기로 일하는 기계 이다. 

이와 같이 열이나 전기도 일할수 있으므로 에네르기를 자진다. 
이것은 에네르기에는 력학적에네르기외에 또 다른 형태의 에네르기 
가 있다는것을 의미 한다. 


내부에태르기 

할) 바닥에 멎어있는 물체는 일을 할수 없는가. 


복# 


O 플라스크에 물을 넣고 마개를 막은 다음 
알콜등으로 물을 끓인다. 물의 온도가 높 
아지 면서 마개 가 튀 여 난다. (그림 6-20) 

O 가마에 물을 넣 고 세 차게 끓이면서 가마뚜 
껑 을 살펴본다. 가마뚜껑 이 들썽 거 린 다. 

이 실험을 통하여 무엇을 알수 있는가. 
물이 끓을 때 마개 를 튀 여 나게 하거 나 
가마뚜껑을 들어올리는 일을 한다는것을 알 
수 있다. 

플라스크나 가마속의 물은 멎어있는것 
같지만 물을 이루고있는 물분자들은 온도에 



Zim 6-20. 물체의 
내부에네르기는 
온 E 기 • 높을수록 커진다 


따라 쉬임없이 무질서한 열운동을 한다. 그러므로 물에는 물분자 
들이 열운동하기때문에 가지는 열운동에네르기가 있다. 

또한 물분자들사이 에 용수철 로 이 어진것처럼 끌힘 과 밀 힘 이 작 
용한다. 그러므로 물분자들은 서로 끌거나 미는 호상작용에 의한 
자리 에네르기를 가진다. 

끓는 물이 마개를 튀여 나게 하거 나 가마뚜껑을 들어올리는것은 
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바로 물분자들의 열 운동에 네 르기 와 물분자들사이 의 호상작용에 의 
한 자리 에네르기가 하는 일이 다. 

물체를 이루는 분자들의 무질서 한 운동에 의 한 열운동에네르기 
와 호상작용에 의한 자리에 네 르기 의 합을 그 물체 의 내부에 L 1 I 르기라 
고 부론다. 


전기에네르기 

전기는 전열기에서 열을 내는데 리용된다. 

또한 전기 는 를퓨터 를 동작시 키 고 전차를 움직이 며 선풍기 를 
돌리 는데 리 용된 다. (그림 6_21) 



om 6-21. 전기는 기계를 움직인다 


이처럼 전기는 열도 내고 일도 할수 있으므로 에네르기를 가진다. 
전기는 발전소들에서 생산한다. 

수력발전소에서는 높은 곳의 물을 아래로 떨구어 타빈을 돌리 


며 이것으로 발전기를 돌려 전기를 
생산한다.(그림 6-22) 

화력 발전소에서는 석 탄이 나 연 
유를 태워 나온 열로 물을 덥히고 
이때 생기는 빠른 속도의 수증기로 
타빈을 돌리며 이것으로 발전기를 
돌려 전기를 생산한다. 

전기에네르기는무엇으로 재는가. 



그림 6-22. 수력빌•전소 


전기에 네 르기 도 다른 에 네 르기 와 마찬가지 로 그것 이 하는 일의 
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크기 나 그것 이 내는 열 량으로 젠다. 

그러므로 전기에네르기의 측정단위는 1 J 이 다. 

발전소에서 얼마만한 전기를 생산하는가 하는것은 흔히 kW . h (키 
로와트-시)로 표시 한다. 

례 를 들어 발전능력 이 50 000 kW 인 대 형발전기 가 하루에 생 산 
하는 전기에 네 르기 는 다음과 같다. 

전기 에 네 르기 =50 OOOkWX 24 h=l 200 000 kW-h 

전기에네르기 = 전력 x 전기가 일한 시간 
E = Pt 


빚에 비 르기 

■ 빛이 에네르기를 가지는가. 

물체 가 해빛을 받으면 뜨거워 
진다. 이 것은 빛 에 의하여 열 이 생 
긴다는것을 보여준다. 

한쪽 면은 검고 다른쪽 면은 
흰 4개 의 판이 달린 돌리개 가 들 
어 있는 복사계 에 빛 을 조이면 돌리 
개가 돌아간다. 이것은 빛이 일을 
한다는것을 보여준다. (그림 6-23) 
태 양빛 이 가지고있는 에네르기 
는 매우 크다. 

태 양빛 이 내 는 열 을 리용하여 
물을 덥혀 열난방(태양열난방)을 
할수도 있고 태양열목욕탕을 만들 
수도 있다. (그림 6-24) 

빛전지에 빛을 조이면 검류계 
의 바늘이 움직인다. 

빛전지들은 여러가지 전기장치 


그림 6-23. 빛은 복사계의 
될리개를 될리는 일을 한다 


잔물 


OSi 6- 24. 태양에네르기리용 




더운물 


태양열에 의한 
1 
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들의 전원으로 널리 쓰이고있다.(그림 6-25) 특히 인공위성이나 
우주비행선들에서는 빛전지로 전원문제를 해결하고있다. (그림 
6-26) 



그!] 6-25. 빛전지를 리용한 자동자 그림 6-26. 빛전지의 리용 

문 제 

1. 다음 글에 서 틀린 것 을 찾고 그 리유를 밝혀 라. 

-1) 운동하고있 는 물체 는 운동에 네 르기만을 가진 다. 

!■) 높은 곳에 있는 물체 는 자리에 네 르기 만을 가진다. 

C ) 얼 음과 같이 찬 물체 에는 내 부에 네 르기 가 없 다. 

2. 찬물과 더 운물은 같은 분자들로 이 루어져 있 
다. 질 량이 같은 더 운물과 찬물의 내 부에 네 
르기는 같겠는가? 왜 그런가? 

3. 그림 6-27 과 같이 서로 마찰시키면 통(물 
체)의 내부에네르기는 어떻게 변하겠는가를 
실험 으로 알아보고 왜 그런가를 설명 하여 라. 

4. 전기 곤로의 열효률 이 60 % 일 때 lkW . h 의 
전기에 네 르기 로 얼마만한 물을 20° C 에서 
100° C 까지 덥힐수 있겠는가? 

5. 빛이 에네르기를 가지고있다는것을 어떻게 
알수 있는가? 실례를 4개이상 들어보아라. 
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제 6 절. 에비르기전환과 보존 


위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《…우리 나라의 실정에 맞는 수력발전소, 화력발전소, 원자력발전소 
를 건설하는데서 나서는 과학기술적문제를 풀도록 하여야 합니다.〉〉 

우리 나라에는 경애하는 장군님의 원대한 구상을 높이 받들고 
이르는 곳마다에 대규모발전소들과 중소규모발전소들이 수많이 건 
설 되고있 다. 

자연에 는 력 학적 에 네 르기 , 내 부에 네 르기 , 전기 에 네 르기，빛 에 
네르기 등 여러가지 형태의 에네르기들이 있다. 

이 에네르기들은 서로 어떻게 전환되는가. 

에비르기전환과 리용 

수력발전소에서는 언제에 의하여 잡혀있던 물이 아래로 떨어지 
면서 타빈을 돌려 전기를 생산한다. 이것은 물의 력학적에네르기가 
전기 에 네 르기 로 전환된다는것 을 보여 준다. 

전기에네르기는 양수기를 돌려 물을 높은데로 끌어올리거 나 선 
풍기를 돌리고 다리미 나 곤로에서 열을 내며 전등과 름퓨터， TV 에 
서 밝은 빛과 화면을 펼친다.(그림 6-28) 이 때 에는 전기에 네 르기 
가 력학적에네르기와 내부에 네르기，빛에 네르기로 전환된다. 



전기에네르기 


열에네르기 


그림 6-28. 에네르기의 전환 
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화력발전소에서는 연료를 태워서 얻은 열로 물을 가열하고 
이때 생긴 수증기로 타빈을 돌리고 이것이 발전기를 돌려 전기를 
생산한다. (그림 6-29) 이때 연료가 타면서 나오는 화학에네르기 가 
물의 열에 네르기로, 그것 이 타빈의 력학적에 네르기로 전환되 고 
이것 이 다시 발전기 에서 전기에 네르기로 전환된다. 



三三 —— 

히 

1 wmm 례一」유 

司ᄃ〕쫏己] 3 렇 

발전기 


보이라 
화학에네르기 


랭각기 


열에네르기 


타 빈 



운동에네르기 


전기에네르기 


ZIMi 6-29. 전기에네르기에로의 전환과정 

이와 같이 에 네 르기 는 한 형 태 로부터 다른 형태로 전환된다. 
우리가 에네르기를 리용하는것은 한 형태의 에네르기를 쓸모있 
는 다른 형태의 에네르기로 전환시키는 과정이다. 




그림 6-30. 풍력발전소 


그림 6-31. 지열발전소 


실례 로 바람의 운동에 네 르기 를 전기에 네 르기 로 전환시키 는 풍력발 
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전소(그림 6-30)，땅속에 있는 
열(지 열)을 씨서 전기를 생 산하 
는 지열발전소(그림 6-31), 파 
도의 힘 을 리용하여 전기 를 생 산 
하는 파도발전소(그림 6-32), 

바다물의 밀 물과 썰 물을 리용하 
여 전기를 생산하는 조수력발전소를 들수 있다. 또한 원자가 가지 
고있는 에네르기로 전기를 생산하는 원자력발전소가 있다. 



그림 6-32. 立[■도발전소 



에네르기가 한 형래에서 다른 형래에로 전환되는 실례들을 매 
개 경 우에 들어 보아라.(그림 6-33) 



. 전 :)I 에 Ltl a 7| )) 




열 에 너I 르 기 


소 리 에 네 르 기 


그림 6-33. 여 a 가지 에네르기의 호 y •전환 

에비르기보존법칙 

우리는 마찰이 없을 때 력학적에네르기가 보존된다는것을 알고 
있다. 그러나 마찰이 있으면 력학적에네르기는 점점 줄어든다. 

실례로 한번 기울였다가 놓아준 흔들이는 진폭이 점점 줄어들 
다가 나중에는 멎어버린다. 이 흔들이의 운동에서는 추와 공기와의 
마찰에 의해서 추와 공기의 온도를 높이는데 력학적에네르기가 소 
비된다. 손바닥을 마주 대고 비비면 손바닥이 더워진다. 이것은 마 
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찰에 의해서 물체의 온도가 높아지고 따라서 물체의 내부에네르기 
가 증가한다는것을 의미 한다. 

이와 같이 마찰이 있으면 력학적에네르기가 내부에네르기로 전 
환된 다. 

흔들이의 운동에서 추의 력학적에네르기와 함께 내부에네르기 
를 재여보면 에네르기의 총합은 언제 나 일정하다는것을 알수 있다. 
이 관계는 어떤 형태의 에네르기전환에서나 다 성립한다. 

즉 력학적에네르기가 전기에네르기로 전환될 때와 전기에네르 
기가 내부에네르기 또는 빛에네르기로 전환될 때에도 에네르기총량 
은 변하지 않고 일정하게 보존된다. 

에네르기는 한 형태로부터 다른 형태로 전환될수는 있으나 새 
로 생겨나거나 없어지지 않고 보존된다. 이것을 에 L 1 I 르기보존법칙이 
라고 부른 다. 

에네르기보존법칙은 물리학뿐만아니라 모든 과학기술분야에서 
기초로 되는 가장 중요한 자연법칙의 하나이다. 

문 제 

1. 태양빛을 받으면 물이 수증기로 날아난다. (그림 6-34) 이때 태 
양의 에네르기는 어떻게 되는가? 


태양 


^ 수증기舍 A 

■네르기$ 



열에네르기 
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그림 6-34 


2. 그림 6-35 에서 빈자리에 알맞는 내용을 써넣고 에네르기전환에 
대하여 설명하여라. 



그림 6-35 

3. 600 W 의 전열 기 를 lh 동안에 쓸수 있는 전기에 네 르기 를 얻 자면 
물이 떨어지는 높이가 100 m 인 수력발전소에서 적어도 얼마의 
물을 폴려보내야 하겠는가? 이 문제풀이에서 에네르기보존법칙 
이 어떻게 응용되는가? 


[복습문제] 

1. 다음의 경우에 무엇이 에네르기를 가지고있으며 왜 그렇게 말할 
수 있는가를 밝혀라. 

-1) 높은 곳에 있는 물 
L ) 흐르는 강물 

C ) 나무잎을 설레 이게 하는 바람 
a ) 화살을 날려 보내 기 위해 휘 여 든 활 
n ) 바람부는 바다가에 떠있는 돛배 
u ) 날아가는 총알 

2. 물체에 일을 해주면 물체의 에네르기가 커지고 반대로 에네르기를 
가지 고있던 물체 가 밖에 일 할 때 물체의 에 네 르기 가 줄어든다. 

"1) 높은 곳에 있는 물체 가 300 J 의 에네르기를 가지 고있다면 
땅에 떨어질 때 얼마만한 일을 할수 있는가? 
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l ) 96J 의 에 네 르기 를 가지 고 운동하는 밀차가 멎 어 있 는 물체 
에 부딪쳐 45cm 더 가서 멎었다면 물체를 미는 힘은 얼 
마이 겠 는가? 

(답. 300 J， 약 213N) 

3 . 무게가 600N 인 물체가 15m 의 높이에서 5m 의 높이까지 내려왔 
다. 자리에네르기가 얼마나 변하였는가? 

(답. 6kJ 만큼 줄었다.) 

4 . 질량이 200g 인 물체가 높이 60cm 인 책상우에 놓여있다. 책상 
면우에 있을 때 와 방바닥에 있을 때 자리에 네 르기 를 구하여 라. 

(답. 약 1.18J, 0) 

5 . 논에 물을 대 기 위하여 저 수지 를 만들었 다. 저 수지 동뚝의 높이 
는 37m 이다. 이 동뚝우에서 물 lm 3 가 떨어지면서 할수 있는 
일의 크기를 구하여 라. 

(답. 3.626X10 5 J) 

6 . 레 루우에 서 질 량이 100kg 인 밀차가 10m/s 의 속도로 등속으로 
달린 다. 밀 차가 가지 고있는 운동에 네 르기 는 얼 마인가? 이 밀차 
가 멎어있는 다른 밀차를 490N 의 힘으로 밀어주는 일을 한다 


면 몇이나 밀고나갈수 있는가? 

(답. 5 000J, 약 10.2m) 

7 . 다음의 경우에 어느 물체의 운동에네르기가 더 큰가? 

_1) 같은 속도로 달리는 땅크와 자동차 

1一) 50km/h 의 속도로 달리는 무궤도전차와 30km/h 의 속도 
로 달리는 무궤도전차 

8. 마치로 못을 박을 때 운동하던 마치가 못에 부딪쳐 50N 의 힘으 

로 못을 40mm 만큼 박고 멎었다. 마치의 처음운동에네르기는 
얼마인가? (답. 2J) 

9 . 높은 곳에 들어올린 쇠 덩 어 리의 자리 에 네 르기 가 300J 이 다. 이 
쇠덩어리가 떨어질 때 할수 있는 일의 크기는 얼마인가? 땅에 
닿는 순간에 운동에네르기는 얼마인가? 

(답. 300J, 300J) 

10 . 질량이 50kg 인 철덩어리가 땅에 떨어지는 순간의 운동에네르 
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기는 2 500 J 이다. 이 물체는 얼마만한 높이에서 떨어졌는가? 

(답. 약 5.1 m ) 

11. 차올린 축구공이 땅에 떨어질 때까지 어떤 에 네 르기전환과정을 
거치는가를 설명하여라. 

12. 날아가는 비 행 기는 어떤 력학적에 네르기를 가지는가? 

13 . 같은 질량의 찬물과 더운물이 있다. 어느것의 내부에네르기가 
더 크겠는가? 

14 . 빨갛게 달군 철덩이가 있다. 이것이 에네르기를 가지고있다고 
말할수 있는가? 

15. 달리는 차에 실은 석탄이 어떤 에네르기를 가지고있는가를 생 
각해보아라. 

16 . lkW 의 전력 을 쓰는 전동기 를 1년 (365 일)동안 하루에 8 h 씩 
돌린 다면 전기에 네 르기 를 얼 마나 쓰는가? 

(답. 2 920 kW - h ) 

17 . 전달되는 빛에 네 르기의 절반만이 물을 덥 힌다고 보고 해빛을 
수직으로 받는 면 lm 2 에 떨어지는 빛을 모아 5 kg 의 물에 
30 min 동안 쪼이면 물온도가 몇。 C 나 올라가겠는가? 물의 비열 
은 4 200 J 八 kg .° C ) 이고 lmin 동안에 지구의 lm 2 에 83 000 J 의 
빛에네르기가 전달된다. 

(답. 약 59.5° C ) 

18 . 땅에서는 해빛을 받아 수증기 가 날아나고 수증기는 비와 눈이 
되 여 다시 땅에 떨 어지며 강물이 되 여 바다로 흘러간다. 바람 
도 해빛에 의하여 생긴다. 사람들은 강을 막거 나 풍력 발전기를 
만들어 전기를 생산한다. 이와 마찬가지로 빛에네르기가 어떤 
과정 을 거 처 전기에 네 르기 로 전환되 는가를 설 명 하여 라. 
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실 험 

1. 열평형알아보기 


목 적 

이 실험에서는 더운물과 찬물을 섞었을 때 평형온도를 재여 열 
평형이 일어날 때 더운물이 내보낸 열량과 찬물이 내보낸 열량이 
같은가를 따져본다. 

기초지식 

가열한 물을 열량계에 있는 물에 섞어 열평형 이 이루어지게 한다 
고 하자. 열 량계 통의 질 량을 mi , 그 통속에 들어있는 찬물의 질 량을 
m 2 , 처음온도를 h , 평형온도를 f 라고 하면 찬 물체가 받는 열량 幻찬 
은 열 량계 가 받는 열 량 免와 찬물이 받는 열 량 效의 합과 같다. 

Q% = Qi + Qi 

Q % = ci m\{t - t \) + C2 m2 人 t - t \) (1) 

여기서 C1, C2 은 각각 열 량계통과 물의 비열이 다. 더운물의 질 
량을 ms , 처음온도를 ?2> 평형온도를 f 라고 하면 더운물이 내준 열 
량 더는 다음과 같다. 

Q ^] =C2 m3 (?2 - tl ) (2) 

이 실험 에서는 tril , m2 , m3, tl , t2 , b 를 측정 하여 식 1파 식 2 
가 같은가를 알아본다. 

열량계 다루는 법 

열 량계는 그속에 넣은 물체와 물이 주고받는 열량을 재는데 쓰 
이는 기구이다. 

① 열량계통속에 넣은 물의 량은 가열된 물체가 잠겼을 때 물이 
넘 어 나지 않을 정도로 될수록 많이 넣는것 이 좋다. 

② 열량계통속의 물의 처음온도는 방안온도보다 조금 낮게 하며 
마지막평형온도는 조금 높아지게 하는것 이 좋다. 

③ 실험도중에 필요없이 뚜껑을 열지 말아야 하며 평형온도를 젤 
때에는 젓개로 물을 잘 저어주면서 뚜껑을 닫은 상태에서 
측정 한다. 
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기구 및 재료 

열 량계， 비커(또는 금속가열통)，온도계 (2 개)，메스실 린더， 

알콜등, 쇠그물，물그릇，물，성냥，천평，젓개 

실험방법 

1) 열량계의 속통을 꺼내여 천평으로 질량 «기을 측정한 다음 제자 
리에 놓는다. 

2) 찬물의 질 량 W 2 을 메 스실 린더 를 리용하여 측정 하고 찬물을 열 
량계속에 넣는다. 그리고 열량계뚜껑을 닫은 다음 온도계를 넣 
어 물의 온도 &를 측정한다. 

3) 더운물의 질 량 w 3 을 메스실 린더를 리용하여 측정 하고 비커(또 
는 금속가열 통) 속에 부어넣 은 다음 알콜등으로 덥 힌 다. 열 량계 
속에 넣는 물의 량은 물이 넘 
어나지 않을 정도로 될수록 많 
이 넣는것이 좋으므로 열량계 
통의 용량에 따라 물의 량을 
정 한다. 

4) 젓개로 물을 저으면서 더운물의 
온도 을 젠다. (그림 1) 온도 
계는 가열통의 바닥이나 벽에 
붙지 않도록 설치하며 덥힌 물 

의 온도와 방안온도와의 차를 너무 크게 하지 말아야 한다. 



그림 1 . 열평형알0 ᅡ보71 실험장■치 


결과 및 분석 

1) 측정결과를 다음의 표에 기록하고 찬 물체가 받은 열량과 더운 



179 






2) 실험결과 두 열량의 비가 1로 되지 않았다면 그 원인이 무엇인 
가를 따지 고 오차를 줄이 기 위한 방도를 찾는다. 

문 제 

1. 실험에서 찬물과 함께 열량계통，젓개，온도계도 평형온도까지 
더 워진다. 그런데 왜 이 것 들의 열 량변화는 계 산하지 않는가? 

2 . 왜 더운물의 온도를 방안온도보다 지내 높게 하면 안되는가? 그 
리유를 설명하여 라. 


2. 가열장치의 열효률측정 


목 적 

이 실험에서는 알콜등으로 물을 업힐 때의 열효률을 알아본다. 

기초지식 

알콜등으로 물을 덥힐 때 알콜이 타면서 내는 열량(幻 D 과 실 
지 물의 온도를 높이는데 든 열량(幻)의 비를 구하면 된다. 

- 알■이 탈 때 내는 열량 

알콜의 발열량은 g =2.72 xl 0 7 J / kg 이고 알콜을 태우기 전 알 
콜등의 질량을 wi , 알콜을 태우고 불을 끈 다음 알콜등의 질량을 
W 2 이 라고 하면 알콜이 랄 때 내는 열 량은 

Qi=q(m\ - W2) ( 1 ) 

- 불이 밤은 열량 

Qj=cm、t2 - h) ( 2 ) 

이 때 열효률은 다음과 같이 표시 된 다. 

Q 2 ， nn cm(t 2 - t 1 ) inA 
77 = —xlOO = — —-—— ^—xioo 

Q 1 q(m 1 -m 2 ) 

이 로부터 물의 비 열 c , 알콜의 발열 량《를 알고 물의 질 량，처 
음온도와 마지 막온도 그리 고 태 운 알콜의 질 량을 측정하면 열 효률 
을 결 정할수 있 다. 
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기구 및 재료 

알콜등，고정대, 비커(또는 
금속가열통)，천평과 분동，온도 
계，메스실린더，물, 성냥 

실험방법 

1) 메스실린더로 물의 질량 을 

재여 비커에 부어넣고 업히 
기 전의 물의 온도 “을 젠 
다. (그림 2) 그림 2.열효률측정실험장지 

2) 천평으로 뚜껑을 담은 알콜등의 전체 질량 째를 젠다. 

3) 알콜등으로 비커속의 물을 업힌다. 물을 젓개로 저으면서 더워 
진 물의 온도 다을 재 고 알콜등의 불을 끈다. 물의 온도는 너무 
높지 말아야 한다. 

4) 알콜등의 뚜껑 을 담은채 로 전체 질 량 w 2 을 천평 으로 측정한다. 

5) 측정된 값들을 표에 기록하고 열효률의 평균값을 계 산한다. 



결과 및 분석 

1) 측정된 값들을 표에 기록하고 열효률의 평균값을 계 산한다. 



물 

알콜등 

심 

질 

처 

마 


처 

마 



H 

ᄒ나 

량 

으 

감 


으 

감 



번 

m 

온 

온 

우 2 

질 

질 

Q x 


호 


tr 

XZ 


량 

량 





h 

’2 



m 2 


^ = ^xlOO 


[ kg ] 

[° C ] 

[° C ] 

[J] 

[ g ] 

[ g ] 

[J] 


1 









2 









3 










2) 열효률의 오차가 생기는 경우 그것을 줄이 기 위한 방도를 
찾는다. 

문 제 

1. 실험과정에서 열효률이 1보다 작은 리유를 찾아보아라. 열효률 
을 높이 기 위한 방도를 찾아보아라. 
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2. 석유곤로나 아궁에서 열효률을 높이 기 위 한 방도를 생각해보아라. 

3. 동이나 알루미니움으로 된 금속통에 물을 넣고 업히는 경우보다 
유리비커 에 물을 넣 고 덥히면 열효률이 커지겠는가 작아지 겠는 
가? 그 리유를 설명해 보아라. 


3. 전류의 세기와 전압측정 


목 적 

이 실험에서는 간단한 전기회로를 만들고 해체하는 법，전류계 

와 전압계를 회로에 련결하는 법，전류의 세기와 전압을 재는 법 

등을 익힌다. 

기초지식 

-전기회로 구성법 

① 전기회로를 만들 때에는 먼저 회로들을 보고 그 상태에서 
련결하며 전원은 모든 요소들을 다 련결하고 제일 마지막에 
련결 한다. 

② 스위치는 전기회로가 바로 련결되였는가를 회로도와 대비해보고 
확인된 조건에서 닫아야 한다. 

③ 회로를 해체할 때에는 전원을 끄고 전원으로부터 련결선과 
요소들을 해체 한다. 

- 전류계사용법 

① 전류계는 전기회로의 부하와 직렬로 련결해야 한다. 

② 직류전류계는 계기의 극성을 따져보고 련결해야 한다. 

③ 전류계의 령눈금이 정확히 맞는가를 확인하고 맞지 않을 때에는 
령눈금조절기를 돌려 맞추어 야 한다. 

④ 단자가 여러개인 경우에는 선택한 단자에 대한 눈금읽는 법 
을 알아야 하며 측정 범위 가 큰쪽부터 선택하여 련결하고 눈 
금감도가 작으면 점차 측정범위가 낮은쪽으로 옮기면서 련 
결 해 야 한다. 
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⑤ 스위치를 닫았을 때 계기의 바늘이 반대쪽으로 움직이면 계기단 
자의 극성이 바뀌여 련결되였으므로 스위치를 열고 극성을 바 
꾸어 련결해야 한다. 전류계의 내부저항이 작을수록 회로에 영 
향을 주지 않는다. 

- 전입•계사용법 

① 전압계는 재려는 전기요소의 두 점사이에 병렬로 련결한다. 

② 직류전압계는 회 로의 극성을 따져보고 그에 맞게 련결해 야 한다. 

③ 전압계의 단자가 여러개인 경우는 재려는 전압이 대략 얼마인가 
에 따라 알맞는 단자를 선택하여 잇는다. 

기구 및 재료 

저 압전원장치 (3 V )， 직 류전 

류계 (1 A ), 직 류전 압계 (3 V ), 스 

위치, 작은 전등 (3 V ), 저항 (5 

Q ), 련결선 

실험방법 

1) 그림 3의 n 와 같이 전원， 

작은 전등，전류계, 스위치 
를 련결선으로 련결하여 전 
기회 로를 만든다. 

2) 회로가 제대로 구성되였는가 
를 따져본다. 다음 전 원회 로 
의 전압조절손잡이를 최소상 
태로 놓는다. 

3) 스위치를 닫고 전압조절손잡이를 천천히 돌려 작은 전등이 천 
천히 밝아진 다음 (3 V 이상 올리지 말것) 작은 전등에 흐르는 
전류의 세 기를 측정한다. 

4) 스위 치를 열고 그림 3의 l 와 같이 회 로를 구성한 다음 스위 치 
를 닫고 작은 전등에 걸린 전압을 측정한다. 

5) 스위치를 열고 그림 3의 도와 같이 회로를 구성하고 전류의 
세 기와 전압을 동시 에 측정한다. 

6) 작은 전등대 신 저 항을 련결하고 우와 같은 실험(그림 3의 ᄀ， 
l ， 이을 반복한다. 



-I) 니 C) 

그림 3. 전류의 세기오 F 전압•을 
측정하기 위한 전기회로 
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7) 실험 이 끝나면 먼저 전원을 끄고 회 로를 해 체한다. 

결과 및 분석 

1) 측정값들을 표에 기록한다. 


실 

험 

번 

호 

부하 

따로따로 측정하였을 때 

동시에 측정하였을 때 

전류의 세기 
/ [ A ] 

전압 

uLv ] 

전류의 세기 
/ [ A ] 

전압 

1 

작은 전등 





2 

저항 






2) 전류의 세 기와 전압을 따로따로 측정할 때와 동시 에 측정할 때 
측정값들을 비교하고 전기회로에서 전류의 세기와 전압을 측정 
할 때 에는 어떻 게 하는것 이 편리한가를 밝힌다. 


문 제 

1. 그림 3의 기에서 전류계를 전원과 스위치사이 또는 스위치와 전 
등사이에 이 었을 때 전류의 세 기는 같겠는가? 

2 . 그림 3의 도와 같은 회로에서 전압계를 작은 전등의 두 단자사 
이에 이을 때와 전원의 두 단자사이에 이을 때 측정값에서 어떤 
차이가 있겠는가? 



목 적 

이 실험에서는 저항에 흐르는 전류의 세기가 전압에 비례한다 
는것을 확증한다. 

기초지식 

전류가 흐르는 부분회 로에서 저 항 요에 흐르는 전류의 세기 /는 
거 기 에 걸 린 전 압 에 비 례 한다. 이 것 이 옴의 법 칙 이 다. 

즉 1 = kU 
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저항에 걸린 전압에 따르는 전류그라프를 그리면 직선이 되며 
그의 경사진 정도는 저항의 크기에 따라서 달라진다. 그리고 저항 
의 크기 R = U 1 1 는 전 압이 나 전류의 변화에 관계 없 이 일 정 하다. 

기구 및 재료 

저 압전원 (직 류 6 V ), 직 류전압계 (6 V ), 직 류전류계 (2 A ), 저 항 
2개 (5 Q , 10 Q ), 스위치，련결선，방안지 

실험방법 

1) 그림 4와 같이 전기회로를 만 
든다. 이때 전압계와 전류계의 
극성을 바로 련결해야 하며 전 
원장치의 전압조절손잡이는 왼 
쪽으로 돌려 전압이 령 이 되도 
록 한다. 

2) 회로의 정상상태를 확인한 다 
음 스위치를 닫고 전원전압조 
절손잡이를 오른쪽으로 천천히 돌려 전압이 IV , 2 V , 3 V 씩 저 
항에 걸릴 때마다 전류의 세기를 측정한다. 

3) 전원전압조절손잡이를 왼쪽으로 돌려 전압이 령이 되게 한 다 
음 스위치를 열고 저항을 바꾼다. 그리고 우와 같은 실험을 반 
복한다. 

결과 및 분석 

1) 측정값들을 표에 기록하고 전압과 전류의 비를 계산한다. 



그림 4 . 음으[ 법칙을 
알아보기 위한 전기회로 


실 

험 

번 

호 

저 항이 10 Q 일 때 

저항이 5□ 일 때 

전압 

c /[ v ] 

전류의 세기 

/[ A ] 

저항 

i ? = —[ Q ] 

I 

전압 

c /[ v ] 

전류의 세기 

/ [ A ] 

저항 

i ? =—[ Q ] 

I 

1 







2 
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2) 측정값에 기초하여 전류-전 
압그라프를 그리고 전류가 
전압에 비례하는가를 따진 
다.(그림 5) 

3) 저항값에 따라 그라프에서 
무엇 이 다른가를 따진다. 

4) R = U 1 1 야 따라 /와 C /가 달 
라질 때 요가 변하는가를 따 
진 다. 


2.5 
2 

1.5 
1 

0.5 


I[A] 


01 1234567 

IlMi 5. 전압에 따르는 전류그라프 


-L7[V] 


문 제 

1. 저항선의 저항을 달리하면 전류의 세기가 변한다. 그 리유는 
무엇인가? 

2 . R = U/I 식으로부터 도체의 저항은 전압에 비례하고 전류의 
세기에 거끌비례한다고 말할수 있는가? 


5. 직렬회로에서 전류의 세기와 전압 알아보기 

목 적 

이 실험에서는 도체가 직렬로 련결되였을 때 전류의 세기와 전 
압 그리고 저항이 어떠 한가를 알아본다. 

기초지식 

두개의 도체가 직렬로 련결되였을 때 회로의 각 부분에서 흐르 
는 전류의 세기는 같다. 

1= h = h ( 1 ) 

매 개 도체 에 걸린 전 압은 나 = /요로서 저 항에 비 례하며 총전 압 
은 매 개 도체 에 걸린 전 압의 합과 같다. 

U = Ui + U 2 (2) 

그리 고 직 렬회 로에서 총 저 항은 매 개 도체의 저 항의 합과 같다. 

R=Ri + R 2 (3) 


기구 및 재료 

저압전원(직류 6 V ), 저항 (5 Q ，10 Q ), 직류전압계 (6 V ), 직류 
전류계 (2 A ), 스위 치，련결선 
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실험방법 

1) 그림 6의 기와 같이 회 로를 만든다. 그리고 전원장치의 전압조 
절손잡이를 왼쪽으로 최소로 돌려놓는다. 



KA > a 一一 □ 一一 I I 一一[1_@ᄄ] 



T) 




ᄀ a 6. 직렬련결된 회로에서 전류측정 


2) 회로가 제대로 련결되였는가를 확인한 다음 스위치를 닫고 전 
류계 를 살펴 본다. 그림 6의 l , t ； 와 같이 전류계 를 옮겨 이 으 
면서 전류의 세기가 어떠한가를 알아본다. 전류계를 옮겨이을 
때에는 스위치를 열고 저항에 직렬로 련결해야 하며 단자의 +， 
-극성을 확인해 야 한다. 

3) 그림 7의 가와 같이 전기회로를 만든다. 

사^ ^丄합 


zim 7. 직렬련결된 회로에서 전압'측정 



4) 회로가 정확히 련결되였는가를 따져본 다음 스위치를 닫고 첫 
째 저 항에 걸린 전 압 ^를 측정한다. 다음 둘째 저 항에 걸린 
전압 나2(그림 7의 L ), 두 저 항에 걸린 전체 전압 U (그림 7의 
니를 측정한다. 전원장치의 전압조절손잡이를 돌려 전압을 변 
화시키 면서 실험 1-4 의 과정 을 반복한다. 


결과 및 분석 

1) 전류계 를 옮겨가면서 측정한 전류의 세 기를 비 교하고 해 당한 

187 




결론을 내 린다. ( h , I 2 , h ) 

2) 측정된 값들을 표에 기록하고 계산한다. 


실 

험 

번 

호 

전류 

의 

세기 
/ [A] 

전압 c/[v] 

저항 R = —[Q] 

I 

Ui 

U 2 

u 

C/ 1 +C /2 

'= 무 

나 

u 

R = — 

I 

요 1 大穴 2 

1 










2 










3 











3) 직렬련결한 두 저항전체에 걸린 전압과 매개 저항에 걸린 전압 
의 합을 비 교하고 해 당한 결론을 내린 다. 

4) 직렬련결한 두 저항의 전체 저항 요와 매 저항의 합 차+穴 2 을 비 
교하고 해 당한 결 론을 내 린 다. 

문 제 

1. 직렬회로에서 전류, 전압，저 항의 특징을 말해보아라. 

2 . 직렬회로에서 두 저항선의 전체 저항 요와 매 저항선의 저항의 
합 요1+요2을 비교하여라. 여기서 무엇을 알수 있는가? 


6. 병렬회로에서 전류의 세기와 전압 알아보기 


목 적 

이 실험에서는 도체가 병렬로 련 
결되였을 때 전류의 세기，전압，그 
리 고 저 항이 어떠 한가를 알아본다. 


L 



U 


그림 8. 병렬회로에서 전류의 

기초지 식 세기와 전압 

두 도체를 병렬로 련결(그림 8) 했을 때 회로에 흐르는 전류의 
세기, 전압 그리고 저항은 다음과 같다. 


1= h = h 
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⑴ 




U=Ui + lh 


⑵ 


R= a 


⑶ 


식 1，2， 3 의 관계 를 확증하기 위하여 전류계는 병 렬로 이 은 
매개 저항에 직렬로 잇고 전압계는 병렬로 잇는다. 

병렬회로에서 도체의 전체 저항은 요 = t /사에 의하여 구할수 있다. 

기구 및 재료 

저압전원(직류 6 V ), 저항 (5 Q , 10 Q ), 직류전압계 (6 V ), 직류 
전류계 (2 A ), 스위 치，련결선 

실험방법 

1) 그림 9의 기와 같이 전기회로를 만든다. 전원장치의 전압조절 
손잡이를 왼쪽으로 최소로 돌려놓는다. 



니 [) 

그림 9. 병렬련결된 회로에서 전압측정 


2) 회로가 제대로 련결되였는가를 확인한 다음 스위치를 닫고 전 
원장치의 전압조절손잡이를 천천히 돌려 5 V 정도로 되게 한 다 
음 첫번째 저항에 련결한 전압계의 눈금을 읽는다. 

3) 그림 9의 L , 도와 같이 전압계를 옮겨 련결하면서 매개 저항 
에 걸린 전압이 어떠 한가를 확인한다. 옮겨 련결할 때 에는 스 
위치를 열고 회로를 련결한 다음 닫아야 한다. 
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4) 그림 10의 n , l , n 와 같이 전기회로를 만들고 전류계를 옮 
겨 련결하면서 첫째와 둘째 저항에 흐르는 전류의 세기 h , h 
그리 고 회 로에 흐르는 전체 전류의 세 기 /를 측정한다. 


「®_ 나그 


-[]- 




1) 니 c) 

zim io . 병렬련결된 회로에서 전류의 세기 측정 
전원전압을 달리하면서 실험 1-4 의 과정을 반복한다. 


결과 및 분석 

1) 그림 9의 _1， L , 도와 같이 전압계를 옮겨 련결하면서 측정된 
전압의 값이 어떠한가를 밝히고 해당한 결론을 밝힌다. 

2) 그림 10의 _ᅵ, L , T ； 와 같이 측정된 값들을 표에 계산한다. 


실 

험 

번 

호 

전압 

전류의 세기 
/ [ A ] 

저항 i ? =—[ Q ] 

I 

h 

h 

I 

h + h 

Rl = l 누 

R2=E f 

u 

R = — 

I 

R 1 +R 2 

1 










2 










3 










4 











3) 측정된 전체 전류의 세기 /와 매개 저항에 흐르는 전류의 세기 
1\ + /2을 비 교하고 해 당한 결 론을 내 린 다. 

4) 저항에 걸린 전압과 전체 전류의 세기 에 의해 구한 전체 저항 요 
와 식 3에 의 해 결정된 저 항을 비 교하고 해 당한 결론을 내린다. 

문 제 

1. 직렬회로와 병렬회로에 대한 실험결과를 비교하고 다른 점을 밝 
혀 라. 

2 . 세개의 저항이 병렬로 이어진 경우 전압과 전류를 측정하는 실 
험 을 진행하는 회 로도를 그려 보아라. 
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7. 작은 전등의 전력측정 


목 적 

이 실험에서는 전압계와 전류계를 가지고 작은 전등의 전력을 
측정하는 방법을 익힌다. 

기초지식 

모든 전기기구나 기계들은 정상적으로 동작하는데 필요한 전압 
과 소비전력 (정격 전력)이 규정되 여 있다. 전등의 정격 전력을 측정 하 
자면 전등에 표시된 정격전압만큼 전등에 전압을 걸어주고 전등에 
흐르는 전류를 측정 하면 식 P 정 = 7정 {7 정 에 의하여 구할수 있 다. 

실험에서는 정격전압인 때와 그보다 약간 높을 때와 낮을 때 
소비전력을 비교한다. 

기구 및 재료 

저 압전원 (직류 6 V ), 직류전류계 (1 A )， 직류전압계 (6 V ), 작은 
전등 (6 V ), 스위치，련결선 

실험방법 

1) 작은 전등에 표시된 정격전압 
이 얼마인가를 확인한 다음 그 
림 11과 같이 전원，작은 전등， 

전류계，전압계, 스위치로 회 
로를 만든다. 

2) 전원장치의 전압조절손잡이를 
왼쪽으로 돌려 전압이 령이 되 
게 한 다음 스위치를 닫는다. 

3) 전압조절손잡이를 오른쪽으로 천천히 돌려 작은 전등에 정격전 
압을 준 다음 회 로에 흐르는 전류의 세기를 측정한다. 작은 전 
등에 표시된 전등의 정격전압이 얼마인가에 따라 그에 맞게 정 
격 전 압을 걸 어주어 야 한다. 

4) 작은 전등에 걸어 주는 전압이 정 격전압보다 IV 정 도 더 높을 때 
와 IV 낮을 때 회 로에 흐르는 전류의 세기를 각각 측정한다. 



im n . 작은 전등의 전력을 
측정하기 위한 실험회로 
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결과 및 분석 

1) 측정값들을 표에 기록하고 전력을 구한다. 


실 

험 

번 

호 

정격전압과의 
관 계 

전 압 
[/[ V ] 

전류의 
세기 
/ [ A ] 

전 력 
P=Ul[W] 

1 

정격전압일 때 




2 

정격전압보다 높을 때 




3 

정격전압보다 낮을 때 





2) 작은 전등에서 소비되는 전력을 비교하고 정격전압보다 높거나 
낮은 전압이 걸릴 때 소비전력이 왜 변하는가를 따진다. 

문 제 

1. 작은 전등에 걸린 전압이 정 격전압보다 높을 때 왜 소비 전력 
이 정격전력보다 커지고 정격전압보다 작아질 때에는 왜 작 
아지 는가? 

2. 작은 전등에 정격전압이 표시되지 않은 경우에 전등을 사용하자 
면 어 떻 게 해 야 하는가? 


8. 전기종의 동작 알아보기 


목 적 

이 실험에서는 전자석을 리용하여 만든 전기종의 구조와 동작 
원리를 알아본다. 

기초지식 

전기종은 전자석을 리용하여 만든 전기신호장치의 하나이다. 
전기종은 전자석，접촉나사，튀 개판，망치，종으로 되여 있다. 스위 
치를 담으면 전류는 전원의 +극，스위치，접촉나사，튀개판전자석， 
전원의 -극의 순서로 호른다. 
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이때 전자석이 자화되여 튀개판에 붙은 철편을 당기면 철편에 
붙은 망치가 종을 때 린다. (그림 12) 

전자석이 철편을 당기면 철편 
에 붙은 튀개 판이 접 촉나사에 서 떨 
어져 회로가 끊어진다. 전류가 흐 
르지 않으면 전 자석 의 자기힘 이 없 
어지므로 철편을 당기지 못하고 튀 
개 판을 놓아준다. 튀개 판이 핍 성 에 
의하여 처 음자리 로 돌아가 접 촉나 
사에 닿으면 회로가 닫기고 망치는 
다시 종을 때린 다. 이 런 과정 이 반 
복되면서 종은 계속 울린다. 

기구 및 재료 

전기 종，부분품들이 고정 되 여있는 판，전원(직 류 3 V ), 스위 치 , 
련결선，나사돌리개 

실험방법 

1) 전기종의 구조와 동작원리를 알아본 다음 그림 12와 같은 장치 
에 서 나사돌리 개 로 접 촉나사를 조절 하여 접 촉나사가 튀개 판에 
닿게 한다. 

2) 전자석이 튀개판을 당길 때 튀개판이 접촉나사에서 떨어지면서 종 
을 때리도록 종，튀개판，전자석을 조절하고 나사들을 조인다. 

3) 전원，스위치，련결선으로 접촉나사，튀개판，전자석의 선륜이 
전원에 직렬로 련결되도록 전기회로를 만든다. 

4) 스위 치 를 닫아 종을 울려 본다. 이 때 튀개 판이 전자석 에 끌려가 
면서 망치 가 종을 때 리는 과정을 살펴본다. 

5) 튀개 판이 전자석 에 끌릴 때 접촉나사에서 떨어지 며 전기회 로가 
열리는 과정과 전기회로가 열릴 때 튀개가 다시 접촉나사에 가 
닿는 과정을 살펴본다. 전원전압을 높이거나 낮추면서 전기종 
이 울리 는 과정 을 살펴본다. 

결과 및 분석 

1) 전기회 로가 열릴 때와 닫길 때 전기종이 울리는 과정을 관측결 



그림 12. 전기종의 동작원리를 
알아보는 실험장지 
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과에 기초하여 쓴다. 

2) 전압을 높이거나 낮출 때 왜 전기종이 나는 소리가 달라지는가 
를 밝힌다. 

문 제 

1. 실험에서 직류전원의 극성을 바꾸어도 전기종이 울리겠는가? 

2 . 전자석대 신 영 구자석 을 쓰면 안되 겠는가? 


9. 전자석계전기의 동작 알아보기 


목 적 

이 실험에서는 전자석계전기의 구조와 동작원리 그리고 전기회 
로에서 자동화의 기초원리를 알아본다. 

기초지식 

전자석계전기는 전자석을 리용하여 다른 전기회로를 자동적으 
로 여담는 기구이다. 전자석의 선륜에 이어진 전기회로 (1 차회로) 
가 닫기면 전자석이 철편을 당겨 2차회로의 접점과 련결되게 함으 
로써 2차회 로에 있는 전기 기구를 동작하게 한다. (그림 13) 

1차회로가 열리면 철편의 다른 끝을 당기고있는 용수철의 핍 
힘 에 의하여 접점 이 떨어져 2차회 로가 열린다. 계전기의 1차회 로 
를 닫을 때 2차회로가 열리게 할수도 있다. 

기구 및 재료 

전 자석계 전기 , 저 압전원(직 
류 6 V ), 전등 (6 V )， 스위치，련 
결선, 전기종 

실험방법 

1) 그림 13과 같은 장치에서 1 
차회로와 2차회로를 따져보 
고 전자석계전기의 구조와 
동작원 리 를 따져본다. 



그림 13. 전자석계전기의 원리를 
알아보기 위한 실험장치 
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2) 1 차회로가 닫겨 전류가 흐를 때 2차회로가 닫기도록 접점을 선 
택하고 회로를 련결한다. 1차회로의 스위치를 닫고 계전기를 
동작시키 면서 동작과정 을 구체 적 으로 살펴본다. 

3) 이번에는 1차회로가 닫길 때 2차회로가 열리도록 접점을 선택 
하고 우와 같은 방법으로 실험을 반복한다. 

4) 2차회로에서 전등이 꺼질 때 전기종이 울리고 전등이 켜질 때 
전기 종이 멎 는 회 로를 구성 하고 동작시 켜본다. 

결과 및 분석 

실험 2, 3, 4에서 관측된 매 경우의 1차회 로와 2차회 로를 그리고 
어떤 흐름길을 따라 전기회 로가 닫기거 나 열리는가를 따진다. 

문 제 

1. 전자석계전기는 어떤 작용을 하며 어디에 리용되는가를 설명해 
보아라. 

2 . 전자석계전기를 리용하여 문이 열리면 자동적으로 종이 울리는 
회로를 그려보아라. 


10. 빚의 반사법칙 알아보기 


목 적 

이 실험에서는 거울에서 빛이 반사할 때 입사각과 반사각을 직 
접 재여 반사각이 입사각과 같은가를 알아본다. 

기초지식 

반사법칙에 의하면 반사각은 어느때나 입사각과 같다. 

실 험 에 서 는 평 면 거 울에 입 사하는 빛 줄기 와 반사하는 빛 줄기 
를 찾고 각도눈금판우에서 입사각의 크기와 반사각의 크기를 알 
아본다. 

각도눈금판을 돌리면서 입사각을 달리할 때 반사각의 크기를 
재여 입사각과 비교하여본다. 비교해보면 반사각의 크기는 어느때 
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나 입사각과 같다는것을 알수 있다. 

기구 및 재료 

기하광학대(광원，실름이 있는 가림판，평면거울，각도눈금판， 
받침대，고정틀 2개)，전원 12 V 

실험방법 

1) 광원장치 에 서 나오는 빛 줄기 가 선명하도록 조절 한다. 먼저 3개 
실름이 있는 가림판을 광원통 렌즈앞에 끼우고 빛줄기가 선명 
하게 평행으로 나가는가를 알아본다. 즉 전등의 가열선조가 실 
름방향에 평행으로 놓이도록 전등을 돌리고 렌즈사이의 거리를 
잘 조절하여 3개의 빛줄기가 정확히 평행이 되도록 조절한다. 
다음 3개 실름이 있는 가림판을 뽑고 1개 실름이 있는 가림판 
을 바꾸어 끼운다. 

2) 그림 14와 같이 광원과 받침 대 를 설 치한다. 받침 대 우에 는 각도 
눈금판을 올려놓고 거울면이 각도눈금판에 수직이 되도록 거울 
을 놓는다. 



zim 14. 빛의 반사법칙 알아보기 


3) 광원을 전원에 련결하고 빛선이 거울면이 놓인 눈금판의 중심 
을 비 치도록 조절한다. 

4) 각도눈금판을 돌릴 때 마다 눈금판의 중심 이 입 사점 과 일 치 하도 
록 조절한다. 

결과 및 분석 

1) 빛선이 거울면이 놓인 눈금판의 중심을 비칠 때 반사각이 입사 
각과 같은가를 알아본다. 

2) 각도눈금판을 조금씩 돌려 입 사각을 달리하면서 그때 마다 반사 
각이 입사각과 같은가를 알아본다. 
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문 제 

1. 반사빛선이 지나간 자리로 빛을 거꾸로 비칠 때에도 빛의 반사 
법 칙 이 성 립 하겠는가를 실험 하여 보고 대 답하여 라. 

2 . 거울(각도눈금판)을 10ᄋ，20°돌릴 때 입사각이 어떻게 변하는 
가? 입사빛선과 반사빛선사이의 각이 어떻게 변하는가? 실험하 
여보고 대답하여라. 

3 . 이 실험에서 1개 실름이 있는 가림판을 3개 실름이 있는 가림판으 
로 바꾸고 실험하여보아라. 거울면에서 어떤 반사가 일어나는가? 


11. 거울에 의한 영상의 자리찾기 

목 적 

이 실험 에서는 평 면거 울에 의한 물체 의 영 상이 맺히는 자리 를 
찾는 방법을 알아낸다. 

기초지식 

평면거울에 의하여 생긴 물체의 영상은 항상 거울뒤에 있으며 거 
울로부터 물체까지의 거리와 거울로부터 영상까지의 거리는 꼭같다. 

실험 을 통하여 거 울에 의하여 생 기는 영 상의 자리 를 찾고 거 울 
로부터 물체까지의 거리와 거울로부터 영상까지의 거리가 꼭같다는 
것을 알아본다. 

기구 및 재료 

평면거울(또는 평면유리판)，흰 종 
이，나무판, 바늘 3개，분도기，자， 

연필 

실험방법 

1) 나무판우에 흰 종이를 올려놓고 그 
우에 평면거울을 수직으로 세운다. 

그리고 연필로 종이우에 거울면을 
표시 하고 직선 MN 을 긋는다. (그림 
15) 



A A) 

om 15. 거울에 의한 영 mi 
자리를 찾는 법 


197 




2) 거울앞의 임의의 자리(거울면으로부터 5〜 15 cm 거 리)에 바늘 
을 수직 으로 꽂고 그의 밑점 을 A 로 표시한다. 다음 거울속의 
바늘의 영상을 보면서 영상이 가리워지는 자리에 다른 바늘을 
꽃고 그의 밑점 을 하로 표시한다. 그리 고 영상과 콰점 에 꽃은 
바늘이 가리워지는 자리 에 세번째 바늘을 꽂고 그의 밑점을 Ci 
로 표시한다. 

※ 거울대신 유러판으로 실험하는 경우에는 밝은(창문을 향한쪽)쪽이 거울의 
앞면이 되고 어두운 벽쪽이 뒤면이 되게 하여야 영상이 잘 보인다. 

3) 거울을 치우고 라디을 지나는 직선을 긋는다. 이 직선이 거울 
면 MN 과 사귀는 점을 이로 표시하고 A 와 아을 맺는 선분을 
긋는다. 이때 선분 AOr & 입사빛선, 이따은 반사빛선으로 된 
다. (가을 지나면서 MN 에 수직 인 직선을 긋고 입사각과 반사각 
이 같은가를 분도기 로 재 여본다. 

4) 거울을 다시 처음자리에 세운 후 눈의 자리를 옮기고 우와 같 
은 방법으로 점 B 2 , 다를 얻는다. 

5) 다시 거울을 치우고 선분 B 2 C 2 , 점 0 2 및 선분 A 0 2 을 긋는다. 
다음 선분 어파와 0 2 B 2 를 연장하고 사귀는 점 A ' 를 찾는다. 
이 점 이 영상의 자리이다. A 와 A ' 를 련결하고 MINN " 사귀는 
점을 O 로 표시한다. 그리고 선분 AO 와 OA ' l * 재여 거리가 같 
은가를 알아본다. 또 ZAON = ZAt ) N = R (직각)로 되는가를 알 
아본다. 

결과 및 분석 

실 험 을 통하여 영 상의 자리 는 거 울에 대 한 물체 의 대 칭 점 이 라 
는것을 확인한다. 

문 제 

1. 거 울면 을 표시하는 직 선 MN 은 거 울의 앞면 을 표시 하는가，뒤 
면을 표시하는가? 왜 그런가? 

2. 그림 15를 보고 평면거울에 의하여 영상이 맺히는 리치를 설명하 
여라. 

3. 거울을 쓰지 말고 거울속에 맺히는 영상의 자리를 찾으러면 어 
떻게 하면 되겠는가? 90ᄋ의 각으로 사귀는 두 거울사이에 있는 
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광원의 영상의 자리를 그려라. 실지 실험하여보고 그린것과 대 
조하여 보아라. 


12. 볼록렌즈에 의한 영상관찰 


목 적 

이 실험에서는 볼록렌즈에 의한 영상을 비춤판에 받아보면서 
렌즈로부터 물체까지의 거리가 달라질 때 영상의 자리와 크기가 어 
떻게 달라지는가를 알아본다. 

기초지식 

볼록렌즈에 의한 영상은 비춤판에 받아서 볼수 있다. 이때 생 
기는 영상의 자리와 크기는 렌즈로부터 물체까지의 거리에 따라 다 
르다. 물체 가 초점거 리의 2배보다 멀 리 있을 때 에는 렌즈의 초점 
가까이에 축소된 거꾸로 선 실영상이 맺힌다. 

물체가 초점거리의 2배와 초점거리사이에 있으면 거꾸로 선 
커진 실영상이 초점거리의 2배보다 먼거리에 생긴다. 물체가 초점 
에 다가갈수록 더 큰 영상이 더 먼곳에 생긴다. 

물체가 렌즈의 초점거리보다 가까이에 있을 때에는 확대된 바로 
선 허영상이 생긴다. 이 허영상은 비춤판에 받아볼수 없으며 물체와 
반대쪽에서 렌즈를 들여 다보면 물체보다 커진 허영상으로 보인다. 


실험방법 

1) 그림 16과 같이 광학대우에 기 
구들을 설 치한다. 

2) 볼록렌즈를 선택 한다. 초점 거 
리 戶 10 cm 인 렌즈를 쓴다. 만 
일 초점거리를 모르는 렌즈가 



기구 및 재료 

초점거리 10 cm 인 볼록렌즈，광원, 비춤판，화살모양의 실름 
판，고정틀 3개，자，전원 (12 V ) 


그림 16. 볼록렌즈에 의한 
영상알0 四기장지 
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있으면 다음과 같은 방법으로 구한다. 

우선 렌즈의 빛축에 평행으로 해빛(혹은 광원)을 비치게 하고 
렌즈뒤에 있는 비춤판을 움직여 제일 밝고 작은 점이 나타났을 
때 렌즈로부터 이 점 까지 의 거 리 가 초점 거 리 이 다. 

또한 렌즈를 눈가까이로부터 천천히 멀리 가져가면서 될수록 
멀리있는 물체를 볼 때 물체가 바로 보이다가 영상이 없어진 
다음 다시 거꾸로 보인다. 물체의 영상이 없어졌을 때 눈과 렌 
즈까지 의 거 리 가 초점 거 리 이 다. 

3) 렌즈로부터 초점거리의 2배보다 먼거리 U 〉2/) 에 실름이 놓이게 
한다. 비춤판에 실름의 똑똑한 영상이 맺히는 자리를 찾는다. 
똑똑한 영 상자리 를 쉽 게 찾기 위하여 화살모양의 실 름에 머 리 
카락을 가로 붙여놓는다. 

그리 고 렌즈로부터 틈까지 의 거 리 ( a ) 와 렌즈로부터 영상까지의 
거 리 0) 를 젠다. 

4) 실름모양의 물체가 렌즈로부터 초점거리의 2배보다는 가깝고 
초점 거 리보다는 먼거 리 (육/ > a >/> 에 있는 경 우에 우와 같은 실 
험 을 반복한다. 

5) 다음으로 렌즈의 초점 거 리보다 가까운 거 리 ( a </> 인 경 우에 우 
와 같은 실험을 반복한다. 

이때에는 비춤판에 영상이 생기지 않는다. 그러므로 비춤판을 
치우고 비춤판쪽에서 렌즈를 통하여 실름을 보면 실름이 있는 
쪽에 실름의 바로선 커진 허영상이 보이는가를 알아본다. 그리 
고 초점거리보다 가까운 거리안에서 화살을 초점쪽으로 옮기면 
서 허영상의 크기와 자리를 알아본다. 

결과 및 분석 


1) 측정결과를 표에 기록하고 해 당한 관계를 밝힌 다. 


실 

험 

번 

호 

물체 까지 의 
거 리 

영상까지의 거리 

어떤 영상인가 

a 

[ cm ] 

/라의 관계 

b 

[ cm ] 

/와의 관계 

커졌 는가 
작아졌 는가 

바로 

거꾸로 

실 영 상 
허영상 

1 


a >2/ 






2 


2/ > a > / 






3 


a<f 
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2) 측정결과에 기초하여 다음의 결론이 옳은가를 따져보아라. 

① fl >2/ 이 면 거 꾸로 선 축소된 실영 상이 /< ZK 2/ 사이 에 생 긴 다. 
물체 가 더 멀 어질수록 더 작은 실영 상이 초점가까이 에 생 
긴 다. 

② 2/> a >/ 이면 거꾸로 선 커진 실영상이 於2/인 곳에 생긴다. 
물체가 초점에 다가갈수록 더 큰 영상이 더 먼곳에 생긴다. 

③ a </ 이면 물체까지의 거러가 초점거리보다 가까우면 바로선 
커진 허영상이 보인다. 물체가 초점에 다가갈수록 허영상이 
더 크게 보인다. 

문 제 

1. 볼록렌 즈를 뒤집 어 놓으면 영 상이 달라지 는가? 실 험하여보아라. 
여기서 무엇을 알수 있는가? 

2. 렌즈의 일부를 가리워도 영상이 생기겠는가? 가리우지 않았을 
때 와 무엇 이 다른가? 실 험하여 보고 대 답하여 라. 


13. 빚스펙트르와 빚의 3원색의 합성 알아보기 


목 적 

이 실험에서는 흰색빛이 여러가지 색빛들의 모임이라는것과 3원 
색빛을 리 용하여 여 러 가지 색빛들을 얻 을수 있다는것 을 확증한다. 

흰색빛 이 지 나는 길 에 프리 즘을 놓으면 흰색 빛 이 여 러 가지 색 
빛들로 갈라진 빛스펙트르를 이룬다. 이것을 다시 렌즈로 한곳에 
모으면 흰색빛으로 된다. 

이것은 흰색 빛 이 여 러 가지 단색빛들로 이루어졌다는것을 의미 
한다. 빛의 3원색(붉은색，풀색 , 남색)을 한곳에 모두 고르롭게 
비추면 흰색 으로 된다. 그리 고 3원색빛 을 적 당한 비 률로 혼합하면 
모든 색갈의 빛을 다 얻을수 있다. 

기구 및 재료 

광원，실름 1개가 있는 가림판，받침대, 비춤판，3각프리즘， 
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볼록렌즈，고정틀 4개, 저압전원(직류 12 V ), 팽이，색원판(여러개) 

실험방법 

빛스펙트르 알아보기 

1) 그림 17과 같이 한개 실름이 있는 가림판을 광원통에 설치하고 
비 춤판과 실 름사이 에 3각프리 즘을 설 치하여 놓는다. 그리 고 프 
리즘과 비춤판을 조절하여 비춤판에 빛스펙트르를 얻는다. 



om 17. 빛스펙트르를 얻기 위한 실험장치 


2) 흰 종이를 가지고 빛이 프리즘에 들어가기 전에 어떤 색의 빛 
인가를 확인한다. 

3) 프리즘과 비춤판사이 에 볼록렌즈를(프리즘으로부터 10 cm 밖에) 놓 
고 비춤판의 자리를 조절하여 비 춤판에 영상을 얻는다. (그림 18) 



그림 18. 빛스펙트르의 합성^•치 


4) 팽 이 에 색 띠 (빛 스펙 트르)의 색 갈과 같 
은 붉은색, 감색，누런색, 풀색, 푸른 
색，남색, 보라색을 칠한 색원판을 설 
치하고 팽이를 돌린다. 그리고 돌아가 
는 색원판이 흰색을 띠는가를 알아본 
다.(그림 19) 



빛의 3원색 합성알이•보기 


그림 19. 색팽이 


1) 붉은색, 푸른색，남색을 같은 비률로 칠한 3원색판을 팽이에 
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칠한 3원색판을 팽이에 꽃고 팽이를 돌리면서 3원색원판이 어떤 
색을 띠는가를 알아본다. 

2) 3원색원판에 칠 한 3가지 색갈의 비률이 다른 판을 바꾸어 꽃고 
팽 이를 돌리면서 색갈을 알아본다. 

결과 및 분석 

빛스펙트至를 알아보기 

1) 빛이 프리즘을 지나가기 전과 후에 나타난 빛의 색갈에 대한 
관측결과를 기 록하고 흰색빛 이 어 떤 색빛 들로 이 루어 졌는가를 
밝힌 다. 

2) 팽이에 7가지 색갈을 칠한 원판을 끼우고 돌릴 때 나타난 결과 
를 기록하고 왜 그렇게 되겠는가를 따진다. 

빛의 3원색 알아보기 

여러가지 3원색원판을 팽이에 끼우고 돌릴 때의 관측결과를 
기록하고 왜 그런가를 따진다. 

문 제 

1. 극장에서 쓰는 색조명의 리치를 설명 하여 라. 

2. 3색팽이를 돌려 흰색갈을 얻으러고 하였는데 흰색이 잘 나타나 
지 않았다. 무엇때문이겠는가? 
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